2. Parte componentă a coșului de moară țără- 
nească (v. sub Moară). 

1 Teină. Chim.: Sin. Cafeină (v.). 

2. Teineit [reiineur; teindile; Teineit; teineit; 
teineit]. Mineral.: Cu [(Te, S) O4] : 2 H:O. Sulfat și 
telurat de cupru, natural. Mineral albastru des- 
chis, cristalizat în sistemul rombic. 

3. Teiu [nuna; tilleul; Linde; lime-tree; hársfa]. 
Bot.: Tilia tomentosa Mönch. Arbore din familia 
liliaceelor, care crește până la 20 m înălţime, 
comun în pădurile dela câmpie și de dealuri, 
cu lemn alb-roșietic, moale, ușor, poros, omogen, 
nerezistent, propriu pentru confecţionat mosoare, 
modele de turnătorie, clape de pian, sculpturi, 
rame de tablouri, planșe de desen, mese de 
croitorie, lemn ascuns în mobile, chibrituri, pastă 
de celuloză. Cărbunele de lemn de teiu e în- 
trebuinţat la fabricarea pulberii și a creioanelor 
de desen. Scoarța, foarte fibroasă, tenace, se 
întrebuințează ca material pentru legat (liber de 


teiu). După topire în apă, fibrele rezultate (teiu | 


topit) se întrebuinţează pentru a confecționa sfori, | 


frânghii, rogojini. Florile, melifere, sunt folosite în 
farmacie ca antispasmodic, sudorific, digestiv. 

« Tejghea de tâmplărie. Ind. lemn.: Sin. Banc 
de tâmplar (v.). 

s Telautograi|rexeaBrorpa; telautographe; 
Telautograph, Fernschreiber; telautograph; táv- 
g6pir6). Telc.: Aparat prin care mișcările unui 
creion, care e solidar cu piese articulate și condus 
cu mâna în partea transmițătoare, se reproduc pe 
cale electrică, în partea receptoare, de un stil care 
e solidar cu piese articulate, astfel încât acesta să 
asigure o reproducere exactă a scrisului sau a 
desenului executat de creionul din partea trans- 
mițătoare. 

s. Telebusolă [[QHCTAHIHOĦMHbIÄ KOMNAC; 
tel&-compas; Fernkompab; tele-compass; táv- 
iránytű]. Av.: Busolă, în general magnetică, ale 
cărei indicaţii sunt transmise la distanță, pe cale 
electrică sau pneumatică, la unu sau la mai 
multe instrumente indicatoare, situate în diferite 
puncte ale unui avion (la pilot, la telegrafist, etc.). 
Se așază în coada avionului sau în vârful aripei, 
spre a fi sustrasă acțiunii magnetice a maselor 
metalice ale motoarelor și armamentului. 

7. Teleclinometru [renernunomeTp; téléclino- 
mètre; Teleklinometer; teleclinometer; teleklino- 
mâter]. Expl. petr.: Aparat pentru măsurarea incli- 
nației față de verticală a axei unei găuri de sondă, 
cum și pentru transmiterea la suprafață a valorii 
măsurate. V. și Inclinometru. 

s. Telecomandă [reneynpaBunenne, AaJ1bHo- 
ynpaBnenue; télécommande; Fernsteuerung; re- 
mote control; távvezérlés]. 1. Tehn.: Transmiterea 
la disianță a unei comenzi. Telecomanda face 
parte din telemecanică. (v.). 

9. Telecomandă [rTeneynpasnenne; télé- 
commande; Fernbetätigung; distant control; táv- 
vezérlés]. 2. Tehn.: Totalitatea mijloacelor teh- 
nice cari permit transmiterea la distanță a unei 
comenzi, prin traducerea mărimii care. carac- 
terizează impulsia inițiată de comandă, într'o 
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altă mărime (în general electrică), aptă de a fi 
transmisă la distanță, pentru ca apoi, la locul în 
care trebue să se execute comanda, ea să fie 
tradusă într'o mărime aptă pentru executarea 
comenzii date. Aceste traduceri în alte mărimi 
deosebesc telecomanda de „comanda la distanță“, 
care se face fără mijlocirea unor mărimi noi, de 
transmisiune și execulie a comenzii. 

Telecomenzile se folosesc pentru distanțe cari 
depășesc 1 km; la distanțe mai mici se folosesc 
comenzile la distanță; de aceea, mărimile car 
intră în joc în tipul proceselor de telecomandă 
sunt, în general, mărimi electrice. 

În general, o instalație de telecomandă se 
compune din următoarele părți (v. fig. 1): un 
organ de recepție a impulsiei inițiate de co- 
mandă; un organ de traducere a mărimii neelec- 
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l. Schema funcțională a unei telecomenzi. 
I) locul de transmitere a comenzii; 11) locul unde se primește 
comanda; =>) sensul comenzii; a) impulsie inițială de comandă; 
p) impulsie finală de executare a comenzii; 1) organ de recepție 
a impulsiei inițiale de comandă; 2) organ de trarsformare; 
3) organ de transmisiune; 4) linie de transmisiune; 5) organ de 
recepție; 6) organ de transformare; 7) organ de transmisiune 
a impulsiei de executare a comenzii, 


trice obținute dela organul de recepție, într'o 
altă mărime (in general electrică), aptă de a fi 
transmisă la distanță; un organ de transmitere, 
care permite transmiterea la distanță a mărimii 
date de organul de traducere; o linie electrică 
de transmisiuns; un organ de recepție a mărimii 
transmise prin linie; un nou organ de traducere, 
care traduce mărimea transmisă prin linie într'o 
mărime aptă pentru executarea comenzii, — și 
un organ de transmisiune a impulsiei de executare 
a comenzii. Aceste organe sunt alcătuite, în mare 
majoritate, din releuri electrice. 

Linia de transmisiune e folosită pentru mai multe 
telecomenzi (până la maximum 60), simultane 
sau nesimultane. 

După natura mărimii electrice care se trans- 
mite prin linia de transmisiune, în timpul proce- 
sului. de telecomandă, instalaţiile de telecomandă 
se împart în instalații de curent continuu, de cu- 
rent alternativ, de impulsii de curent, și de înaltă 
frecvenţă. 

În instalaţiile cari folosesc curent continuu, 
procesul de telecomandă e caracterizat prin 
amplitudinea curentului și prin sensul lui (v. fig. 11); 
în cele de curent alternativ, procesul de tele- 
comandă e caracterizat prin frecvența curentului, 
prin amplitudinea sauprin faza lui; în cele cu impulsii, 
procesul de telecomandă e caracterizat (v. fig. I1} 
prin durata impulsiilor, prin sensul sau prin ampli- 
tudinea lor, impulsiile putând fi de curent con- 
tinuu (curentul are același sens în timpul impulsiei) 
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sau de curent alternativ (sensul curentului se | radiotehnică sau cele de curenți purtători, unde 


schimbă periodic in timpul impulsiei), (v. fig. IV | modulația se face cu impulsii, fie de curent 


L 


i d A DI 


+u- 


I 


EE E 


poia 


Il. instalație de telecomandă în curent continuu. 
1) locul de unde se transmite comanda; |) locul unde se transmite comanda; L) linie de transmisiune. 


și V), şi folosind ca organe principale releuri 
selectoare de tipul pas cu pas, schemele unor 


31. Instalaţie de telecomandă cu impulsii de curent c- ntinuu. 

RS) releuri sel=ctoare; RE) releu de transmisiune; RCS) r leu 

de comandă a selectorului; RR) releu de recepți=; RC) releu 
de comandă. 


astfel de instalaţii trebuind să asigure functionarea 
sincronă a selectoarelor dela ambele cap=te; în 
instalaţiile cu înaltă frecvenţă se folosește curent 


IV. Tipuri de impulsii. 
a) de curent continuu; b) de curent alternativ. 


alternativ, cu impulsii cari modulează un curent 
de înaltă frecvanță. Curenţii da înaltă frecvență 
pot fi transmiși prin radiație (telecomenzi radio, 
în cari linia de transmisiune devine un cablu 
hertzian) sau prin dirijarea pe linii destinata altor 
scopuri, de exemplu pe linii de energie (teleco- 
menzi prin curenți purtători, pe lini de energie). 
Astfel de instalaţii sunt cele folosite curent în 


alternativ, dela un oscilator local de frecvență 
fixă, fie de curent continuu (modulație în impulsii). 
Fig. VI reprezintă o schemă de funcţionare a 
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V.” Diagramele impulsiilor de telecomandă prin impulsii. 
1) începerea procesului de comandă; 2) transmiterea co- 
menzii; 3) terminarea procesului de comandă; a) prin durata 
impulsiilor; b) prin amplitudinea impulsiilor; c) prin sensul 

impulsiilor, 


unei instalaţii de telecomandă prin curenţi purtă- 
tori pe linii de energie, cu impulsii de curent 
alternativ. Folosirea diferitelor tipuri de teleco- 
mândă se face în funcţiune de distantă, de nu- 
mărul obiectelor comandate, de considerente 
economice. Între 1 și 15 km se folosesc tele- 
comenzile în curent continuu; între 10 și 30 km, 
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<ele' în “curent alternativ, iar peste 10 km, până 
la distanțe de sute de kilometri, cele de înaltă 
frecvenţă. 'Telecomenzile cu impulsii se folosesc, 
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2. Telecontrol de tunuri [wenrparn3oBannau 
MHCTAHUHOHHƏA HaBonka; telepointage; Ge- 
schiitz-Fernsteuerung; telecontrol of guns; ágyú- 


“1. Schema de funcționare a unei instalații de telecomandă prin cvrenţi de înaltă frecvenţă folosind linia de energie ca 
linie de transmisiune, 

I) locul de unde se iransmite comanda; lI) locul unde se transmite comanda; 1) emiţător de impuls; 2) oscilator; 3) filtru 

de kandă; 4) oscilator de înaltă frecvență; 5) modulat: 1; 6) amplificator de înaltă trecverţă; 7) filtru; 8) receptor. 9) organ 

f de` cuplare; 10) organ de bloca;; 11) emiţător; 12) demodulator; 13) r.dreso:; 14) receptor de impulsii; f) frecvenţa. 


“când numărul obiectelor comandate e mai mare 
“decât 810. 

Telecomanda folosită pentru reglaj se numește 
telecomandă de „telereglaj“ (v.).' Telecomanda 
trebue să fie completată neapărat de o tele- 
semnalizare (v.), prin care se confirmă executa- 
rea telecomenzii (v.) sau, eventual, și de tele- 
măsură (v.).* 

+. Telecomunicaţie [cBA3b; t6lscommunication; 
'Nachrichtenwesen; remote signallising; hiradási 
technika, távközlés]. Telc.: Emisiunea, transmisiunea 
la d'stanță și recepţia de semne, semnale, texte, 
imagini și sunete sau informații de orice natură, 
prin intermediul excluziv al fenomenelor electro- 
magnetice sau optice. 

Telecomunicaţi le se împart în electrocomunicații 
şi în comunicaţii optice, ultimele fiind folosite 
mai ales în navigația aeriană şi maritimă. 

Electrocomunicațiile cuprind t legrafia (v.), tele- 
fonia (v.), transmisiunea imaginilor fixe (v.) sau 
facsimilele (v.), și transmisiunea imaginilor mobile 
sau televiziunea (v.). 


távvezérlés]. Tehn. mil.: Dispozitiv prin care se 
comandă dela distanță un grup de tunuri de vas 
de răztoiu, cu ajutorul unor aparate de punere 
sincronă în baterie. 

s. Telediatonie [nepexomuoii pazroBop na 
NpPHeMHOM KOHILE; telediaphonie; Fernneben- 
sprechen; far end cross- 
talk; áthallás távolsági 
forga'omban]. Telc.: Dia- Š 


fonie (v.) care se mani- 
festă laextremitateacircu- D te `h 
itului telefonic pertur- 


bat situată lacapălulla ca- , 
re se ascultă pe circuitul 
telefonic perturbator.Spre 
deosebire de  teledia- 
fonie, paradiafonia (v.) 
priveșt diafonia dintre 
un circuit de conversație 
și aitul vecin, la capătul 
la care se vorbește pe circuitul perturbator, În 
sens restrâns, telediafonia e efectul cuplajului 


sală 


. Cuplaj de telediafonie. 
Lı) circuit perturbator; L.) cir- 
cuit perturbat; M) microfon 
aczļionat de voce; R;) recep- 
tor al convorbirii, R.) re- 
ceptor perturbat; Tg) calea 
de teleciafonie. 
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electromagnetic, la o anumită frecvenţă, dintre un 
circuit. telefonic, considerat perturbator, și altul 
paralel, considerat perturbat — efect care se 
transmite în același sens cu sensul de transmi- 
siune al semnalului util (v. fig. 1). 

Telediafonia poate fi rezultatul unor cuplaje 
directe de telediafonie între cele două circuite 
considerate, al unor cuplaje indirecte, prin inter- 
mediul circuitelor terțiare paralele, sau al unor 
cuplaje de paradia- 
fonie, combinate cu 
reflexiuni în punctele 
de neadaptare de 4 1 2 a 
impedanţă, cum se d 
reprezintă în fig. Il. 

Telediafonia semă- ci 
soară, fie în unități 
de diafonie, fie în 
atenuare  telediafo- 
nică. Unităţile de dia- 
fonie se exprimă, în 
acest caz, prin câtul 
dintre intensitatea 
curentului recepțio- 
nat la extremitatea 
depărtată a circuitului 
perturbat și intensitatea curentului emis la originea 
curentului perturbator înmulțit cu 10%. 

Atenuarea telediafonică se exprimă prin jumă- 
tatea logaritmului neperian al raportului dintre 
puterea aparentă emisă la originea circuitului per- 
turbator și puterea aparentă recepționată la capătul 


II. Telediafonie indirectă, 
T) calea de transmisiune normală în 
circuitul Li; PA) calea de para- 
diafonie la capătul (A); F) unda 
reflectată în (rs), la capătul (A) 
al circuitului perturbat; Pg) para- 
diafonia provocată de unda reflec- 
tată în (n), la capătul (B) al circu- 
itului perturbator. 


depărtat al circuitului perturbat ( 


in neperi — sau prin expresiunea: 47 = 10 log p”, 
è r2 
în decibeli. ' 

1. Teledifuziune (npoBonouuoe  Bemanue; 
telediftusion; Drahtfunk; wire broadcasting; veze- 
tékes rádió]. Radio: Sistem de transmisiune simul- 
tană a programelor de radio, pe firele rețelelor 
de abonaţi la telefon, pentru un număr oarecare 
de aparate receptoare. 

+ Telefiloane [rexepanoubi; téléfilons; Tele- 
gang; televeins; tâver]. Geol.: Filoane cari se 
formează în însuși corpul eruptiv pe care-l străbat 
şi continuă în rocele înconjurătoare sedimentare 
sau cristalofiliene (metamorfice). Au forme ne- 
regulate, fie că reprezintă mișcarea unor veniri 
magmatice noi, fie că sunt separate de soluții 
reziduale din părțile profunde ale cuptorului, 
localizate în susul masei de rocă încă incomplet 
consolidată. 

s. Telefon. Sin. Receptor telefonic (v.). 

4 Telefonie [renedponna; téléphonie; Fern- 
sprechwesen; telephony; telefónia]. Telc.: Tele- 
comunicație în care se transmit bilateral convorbiri 
„la distanță, prin mijlocirea undelor electromagne- 
tice propagate de-a-lungul unor conductoare. 

Telefonia are două categorii de probleme: 
'problema mijloacelor pentru stabilirea legăturilor 
telefonice între două posturi oarecari, adică pro- 


blema comutației, — şi problema mijloacelor 
pentru transmisiunea convorbirilor și a semnalelor 
telefonice pe aceste legături. — Uneori, prin tele- 
fonie se înțelege numai partea telecomunicaţiilor 
care privește aparatele telefonice și echipamen- 
tele de comutație. 

La cele două capete ale unei legături tele- 
fonice se găsește câte un aparat sau post telefonic, 
în care se face trecerea dela energia acustică a 
vorbirii, la energia electromagnetică a semnalului 
telefonic, sau invers. Postul telefonic e legat la 
o centrală de comutație, prin intermediul căreia 
se poate conecta cu oricare alt post din rețeaua 
telefonică. În cazul legăturilor la mare distanță 
intervin mai multe centrale, staţiuni și linii tele- 
fonice, echipate cu aparate și instalaţii, destinate 
să asigure transmisiunea corectă a comunicației. 

Comutaţia în centrale poate fi realizată manual 
sau automat. 

Transmisiunea convorbirilor la mare distanță se 
poate realiza prin frecvențe vocale, sau prin: 
frecvențe înalte, cu ajutorul curenților purtători. 


s ~ automată [aBToMaTuueckaA Tenepo- 
HHA; téléphonie automatique; Fernsprech-Selbst- 
anschlubbetrieb; automatic telephony; önmüködő 
telefonia]: Telefonie cu un sistem de stabilire 
automată a legăturilor între posturi telefonice prin: 
mecanisme electromecanice, fără intervenţia ma- 
nuală a telefonistelor. V. Sistem de telefonie 
automată. 

e. ~ manuală [pyunaa reneponna; télé- 
phonie manuelle; Fernsprech-Handbetrieb; manual! 
telephony; kézi telefónia]: Telefonie cu un sistem 
de stabilire a legăturilor între posturi, executat 
de telefonistele dintr'o centrală telefonică. Se 
realizează cu ajutorul schimbătoarelor (v. Comu- 
tator telefonic), cari sunt echipate cu organe de 
semnalizare, de apel, de conexiune— și sunt de- 
servite de telefoniste, pentru stabilirea legăturilor 
și desfacerea lor la sfârșitul convorbirii. 

7 ~ cu frecvență vocală [reneponna Ha 
3BYKOBbIX WacToTax; téléphonie à fréquences. 
vocales; Niederfrequenzfernsprechen; voice fre- 
quency telephony; kisfrekvenciás telefónia]: Tele- 
fonie în care frecvențele undelor electromagne- 
tice transmise (pe fire) sunt cuprinse între 200 
și cel mult 3400 Hz, adică sunt frecvențele pro- 
duse de vorbitor, în gama sunetelor esenţiale 
pentru o audiție clară a vorbei. 

Telefonia cu frecvență vocală se utilizează la: 
noi, în general, pe liniile relativ scurte şi, une- 
ori, pe liniile mai lungi, echipate cu amplificatoare 
(repetoare) de frecvență vocală. 

s. ~ cucurenți purtători [reneponnpoBanne 
HECyUIHMA TOKaMH; téléphonie à courants por- 
teurs; Trägerfrequenz-Telefonie; carrier current 
telephony; vivâfrekvenciăs telefónia]: Sistem de 
comunicație telefonică, în care frecvențele vocale 
ale convorbirii se transpun pe frecvenţe înalte, 
printr'o translație realizată cu ajutorul curenților 
purtători, și se transmit în acest fel pe linie, până 
la stațiunea terminală opusă, unde se reproduc: 
frecvențele vocale emise la postul . de origine 


(v. Sistem cu curenți purtători). Astfel, diferitele 


convorbiri sunt transpuse în diferitele benzi de | 


frecvență — și ele pot fi transmise simultan pe 
același circuit (telefonie multiplă), fără a se per- 
turba una pe alta. 

£. Telefonie la mare distanță[nanbnoerenrepo- 
HHp Banue; téléphonie à grande distance; Fern- 
sprech-Leitungs und Verstărkertechnik; long dis- 
tance telephony; nagytăvolsâgi telefónia]: Sistem 
de comunicaţii telefonice la mare distanță, care 
are nevoie de metode speciale de transmisiune, 


în special de amplificarea curenților telefonici de-a- | 


lungul liniei şi de translaţia frecvențelor cu ajutorul 
curenților purtători. 

=. Telefonometrie [reneponomerpua; télé- 
phonomstrie;  Fernsprechmessung;  telephono- 
metry; telefon-msrestechnika). Telc.: Tehnica mă- 
surilor telefonice prin cari se determină calitatea 
de transmisiune a aparatelor sau a legăturilor tele- 
fonice dintre doi abonaţi. — Măsurarea telefono- 
metrică se face de persoane selecționate și antre- 
nate special, folosind vocea și auzul. Ea consistă 
în repetarea unor fraze uzuale, sau a unor silabe 
fără sens (logatomi, v.), cu voce egală, în fața micro- 
fonului, — și în recepționarea lor la receptorul 
dela celălalt capăt. Calitatea transmisiunii se mă- 
soară ptin echivalentul ei de referință, raportat la 
transmisiunea prin sistemul fundamental european 
de referință, care e format din elemente etalo- 
nate, stabile: Se transmit succesiv frazele sau 
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s. Telefotografie: Sin. Fototelegrafie (v.). © 
+. Telefotogratiere | pororenerpabua; photo- 
| graphie à distance; Fernaulnahme; telephoto- 
graphy; távfelvétel]. Foto.: Folografiere la distanță 
mare, efectuată cu un teleobiectiv (v.). — Cu aparate 
fotografice normale se pot obține imagini ale 
unor obiecte depărtate până la câțiva kilometri; 
din avion au putut fi fotografiate, cu teleobiective 
speciale, regiuni situate până la distanţa de 170 km. 

s. Telegraf [renerpa; télégraphe; Telegraf 
(apparat); telegraph apparatus; telegráf, távíró]. 
Telc.: 1. Aparat electromagnetic pentru comuni- 
carea la distanță a scrisului, compus, în general, 
dintr'un transm țător, care emite semnale electrice 
corespunzătoare caracterelor (litere, cifre, semne), 
şi un receptor, care primește aceste semnale şi 
le transformă în caractere (auditive sau grafice). 
Primul telegraf electromagnetic pentru aplicaţii 
practice a fost conceput și construit de savantul 
rus P. L. Şilling, în 1832. — 2. Aparat pentru 
transmiterea la distanță a semnalelor optice, de 
pe înălțimi sau turnuri special construite. 

o. ~ aritmic [reneonorpa, GyBoneua- 
raroumi renerpab; télégraphe arythmique; 
Springschreiber, Fernschreibmaszhine; start-stop 
teleprinter; start-stop-ir6]: Aparat telegrafic cu 
funcționare discontinuă, la care emisiunea semnale- 
lor corespunzătoare unei litere sau unui semn pro- 
voacă punerea în mersa aparatului receptor, tradu- 
cerea semnalelor, impresiunea pe hârtie și oprirea 


Principiul sincronizării stari-siep. 
DT) şi DR) distribuitor fa transmitere și la recepție; 1), 2), 3), 4) și 5) contacte de impulsii pentru combinaţie; a) şi 
b) contacte start și stop; 1), 1), HI), IV) și V) bare de selecție pentru formarea combinației; C;) și Cs) clapele clavia- 
turii; EP) electromagneți de pornire; ES) electromagneți selectori, de recepție; L) linia. 


logatomii în sistemul de referință și în sistemul 
încercat, căutându-se să se obțină egalitate de 
audiție sau de articulație, prin întroducerea unei 
atenuări variabile în sistemul cel mai bun; numărul 
de decibeli (sau neperi) introduși reprezintă echi- 
valentul de referință (pozitiv sau negativ) al sistemu- 
lui încercat cu fraze, sau echivalentul efectiv pentru 
articulație al sistemului încercat cu logatomi. 

S'au construit și sisteme de telefonometrie 
numite obiective, în cari vocea e înlocuită cu 
un generator electric de sunete complexe, având 
compoziția statistică a vorbirii şi o „gură arti- 
ficială“, pentru imitarea câmpului acustic, — iar 
auzul e înlocuit cu un microfon sensibil, care are 
o „ureche artificială“, de forma unei urechi nor- 
male. Măsurarea se face prin lectura directă a 
deviației unui nepermetru. 


aparatului receptor, care e susceptibil de a se pune 
din nou în mișcare, când primeşte noi semnale. 
Aparatul e cunoscut mai ales sub numele de 
teleimprimător start-stop; folosește un cod de 
cinci elemente, sincronism intermitent și manipulare 
aritmică. Codul e format din combinaţii de cinci 
impulsii elementare, fiecare impulsie putând fi o 
emisiune de curent pe linie (impulsie de repaus), 
sau o întrerupere a curentului (impulsie de lucru). 
Manipularea se face pe o claviatură asemănătoare 
cu aceea a mașinii de scris, iar recepţia tele- 
gramei e imprimată, în caractere obișnuite, pe o 
bandă sau pe o coală de hârtie. Pentru identi- 
ficarea și traducerea exactă a combinațiilor de 
impulsii la recepție, se asigură sincronismul și 
concordanța de fază a axelor transmițătorului și 
receptorului, pe timpul transmisiunii fiecărui semnal 
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(combinaţii de cinci impulsii). În intervalele dintre 
semnale, axele respective sunt oprite. Fiecare 
manipulare a unei clape inițiază din nou miş- 
cările de rotire și mecanismul de sincronizare. 


Sincronizarea se face după principiul start-stop, 
adică pornirea și oprirea sincronă peniru fiecare 
combinaţie emisă, — spre deosebire de aparatele 
telegrafice riimice, la cari sincronizarea se face 
în tot timpul funcţionării. Principul sincronizării 
stari-siop poate fi urmărit în schema din figură. 
Mecanismele de transmisiune și recepție, repre- 
zentate în figură sub forma de distrikuitoare cu 
perii, sunt în repaus în intervalele dintre manipulări, 
în timp ce eleciromotorul care le antrenează con- 
ținuă să se rotească, Prin apăsarea unei clape se 
cuplează mecanismul transmițător cu axul motor și se 
emile totodată e impulsie de pornire (o întrerupere 
scurtă a curentului de line). Această impulsie, 
numită „start”, comandă cuplarea mecanismului 
receptor dela celălalt capăt. După terminarea 
emisiunii ccmbinaţiei de cinci elemente, trans- 
mițătorul a terminat o rotație și se oprește în 
poziţia inițială, emițând totodată o impulsie de 
oprire: „stop“. În felul acesta, fiecărui semnal 
telegralic (literă, cifră, semn) îi corespunde pe 
linie o succesiune de șapte impulsii, dintre cari 
prima și ultima sunt de sincron'zare, iar celelalte 
cinci reprezintă codul, Prin acest sistem, sincro- 
nismul se menţine uşor pe durata fiecărei com- 
binaţii — şi variația vitesei unghiulare poate 
avea o toleranță până la + 7%, spre deosebire 
de aparatele sincrone, la cari ea nu poate de- 
păși + 0,3%. 

Părţile principale ale unui teleimprimător starł- 
stop sunt următoarele: transmiţătorul, compus din 
claviatură, cu barele de selecţie, distribuitorul de 
transmitere și dispoz tivul de pornire-oprire; re- 
ceptorul, compus din electromagnetul de recepție, 
dispozitvul de corecție start-stop, dispozit vul de 
înmagazinare a combinației (distr buitor de re- 
cepție), traducătorul sau descifratorul și dispozi- 
tivul de imprimare; motorul, cu dispozitivele de 
antrenare și de reglare. 


Telegraful aritmic e realizat în diferite tipuri, 
între cari cel cu imprimare pe bandă și cel cu 
imprimare pe coală. Un alt tip e teleimprimătorul 
electric, care, spre deosebire de cel mecanic, 
înmagaz'nează combinaţiile pe cale elecirică, 
într'un lanț de condensatoare, și ccmandă tradu- 
cătorul tot pe cale electrică, prin descărcarea 
condensatoarelor. 


1. Telegraf automat (Marmnnbii renerpa; 
transmetteur automatique;  Maschinenielegrzph, 
Maschinensender; artometic transmitter; gép távirć ]: 
Aparat telegrafic pentru transmiterea artomaiă 
a semnelor telegrafice, înregistrate sub forma de 
combinații de găuri pe o bandă de hârtie. Banda 
se prepară cu un aparat perforator, echipat cu 
o claviatură ca a mașinilor de scris. Cel mai vechi. 
tip de aparat automat e ielegra'ul Wheaistone. 

Un transmiţător automat pcate fi deservit de 
mai mulți operatori, cari perforează mai multe 


benzi și pe cari le transmit apoi succesiv pe linie, 
cu mare vitesă de telegrafiere. 

2. ~ Baudot [renerpap Boqo; télégraphe B.; 
B. Telegraph; B. tzlegraph; B. táviró]: Aparat 
telegrafic multiplu, cu sincronism permanent, cu 
semnalul format în codul telegrafic Baudot, cu 
cinci impulsii (elemente), comportând în partea 
transm'țătoare un manipulator cu clape manipulate 
ritmic și un distribuitor, iar în partea receptoare, 
un traducăior și sistemul de imprimare tipografică 
pe o bandă de hârtie. 

Combinaţi le de cinci impulsii ale semnalelor 
Baudot suni de aceeași durată, dar de polarităţi 
diferite (polaritate pozitivă și negativă). Numărul 
combinațiilor posibile după acest cod e 25 = 32. — 
Peniru transmisiunea multiplă, aparatul foloseşte 
diviziunea timpului şi repartizarea diferitelor co- 
municaţii în intervale cari alternează. După numărul 
de comun'caţii simultane pe cari le poate realiza, 
telegraful Baudot poate fi dublu, triplu, cuadruplu, 
sextuplu și cu nouă căi. 

Principivl funcţionării acestui telegraf e "arătat 
în figură. Schema repreziniă două aparate Baudot 


eu P Lara T 
ER -> M 
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Principiul de funcționare al telegrafului Baudot. 
DA) și DB) cisiribuitoarele din (A) şi (B); Sı) ṣi S2) sectorul 9 
şi sectorul 2; ER) (1, 2, 3, 4, 5) electromagneţii de recepție. 
legați la cele cinci segmerte ale sectorului 1 și 2; P) periile 
pe distribuitor; M) manipul=tor cu cinci clape; L) linia de 
legătură. 


duble, legate printr'o linie cu simplu fir. În (DA), 
respectiv (D3), se găsesc distribuitoarele, cu ajuto- 
rul cărora se reparlizează semnalele în timp. Pe 
discul distribuitorului sunt reprezentate două coroa- 
ne metalice concentrice, una interioară, continuă, 
şi alta exlerioară, împărțită în două sectoare, iar 
acestea, împărţite în câte cinci segmente, La secto- 
rul de jos al staţiunii (A) sunt legate cele cinci clape 
ale claviaturii (manipulatorului), iar la sectorul 
de sus sunt legaţi cei cinci electromagneţi de 
recepție; la stațiunea (B), sectoarele sunt legate 
invers. Prin manipularea claviaturii se stabilește 
o combinaţie de contacte, de polarităţi diferite. 
Cele cinci segmente ale sectorului de transmisiune 
sunt explorate pe rând, prin mişcarea de rotație 
a periei (P). Asifəl, comtinaţia în spaţiu a celor 
cinci contacte se transformă într'o combinatie în 
timp, care se poate iran:mite succesiv pe linie. 
La statiunea opusă, peria se rotește cu aceeași 
vitesă și e mereu în fază cu prima, astfel că se 
găsește în fiecare moment pe sectorul cores- 


punzător comunicaţiei și pe segmentul corespun- 
zător impulsiei emise. Combinația în timp a celor 
cinci impulsii succesive se înmagazinează în cei 
cinci electromagneţi receptori, transformându-se 
astfel într'o combinaţie în spațiu. Ansamblul 
electromagneților, cu mecanismele de înmaga- 
zinare, formează combinorul receptorului. Com- 
binorul e cuplat cu traducătorul, care descifrează 
combinațiile şi transmite mecanismului imprimălor 
comanda pentru imprimarea caracterului respectiv. 


Diferitele sectoare ale distribuitoarelor transmit 
diferite comunicații, cari se succed alternativ la 
intervale scurte, cât durează o combinaţie de 
cinci impulsii, astfel că se obține, practic, o 
transmisiune „simultană“ a mai multor comunicaţii. 

Sistemul multiplu Baudot are nevoie de un 
sincronism riguros al tuturor mișcărilor de rotație 
dela cele două staţiuni în legătură, permiţând 
toleranțe de cel mult + 0,3 %. Menţinerea sin- 
cronismului și reglarea fazei de rotaţie a celor 
două port-perii dela staţiunile opuse se face cu 
ajutorul unor impulsii speciale de corecție, cari 
se trimit dela o stațiune corectoare, la cealaltă, 
corectată. 

Telegraful Baudot multiplu cu nouă căi e o 
realizare sovietică, permițând o vitesă de tele- 
grafiere de 160 bauzi, cu o durată a impulsiei 
elementare de 6,3 ms; are impulsiile formate 
dintr'o frecvenţă purtătoare, care poate fi înaltă, 
medie sau vocală; releurile lui electromagnetice 
sunt înlocuite cu relauri elecironice. Poate fi 
folosit pe lagături prin fir sau prin radio. 

1. Telegraf Hell [renerpap Tenna; télé- 
graphe H.; Siemens-Hell-Schreiber; H. telegraph; 
H. táviró]: Aparat telegrafic la care recepţia lite- 
relor și a cifielor se face prin desenarea de linii 
alăturate (hașuri), cari formează semnul transmis, 

“E un aparat telegrafic bazat pe principiul ex- 
plorării imaginii caracterelor. de transmis, destinat 
traficului telegrafic prin radio sau pe fir. 
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Cilindri cu contacte. 


Transmiţătorul cuprinde, în esenţă, un ansamblu 
de came sau un cilindru, cu contacte pe periferie, 
reprezentând diferitele făşii (hașuri) din cari se 
compune o literă (v. fig. a). Aceste „fășii“, dela 
I la VII, se transmit succesiv pe linie, sub forma 
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de emisiuni de curent mai lungi sau mai scurte, 
corespunzătoare segmentelor circulare cari repre- 
zintă literele (v. fig. b). Fiecărei litere îi corespund 
o anumită camă sau un anumit cerc de segmenți 
pe cilindru. 

Manipularea se face pe o claviatură, ca la 
mașina de scris, fiecare clapă acționând asupra 
unei came. 

Recep!orul cuprinde, în esenţă, dispozitivul de 
scriere, care desenează literele, sub forma de 
hașuri, cu ajutorul unei spirale metalice, înmuiate 
în cerneală. Sub acţiunea curenților de pe linie, 
electromagnetul de recepție aplică pe spirală o 
bandă de hârtie în mișcare lentă, ținând-o apă- 
sală mai mult sau mai puțin timp, după lungimea 
semnalului şi deci a făşiilor din cari e compusă 
litera. Spirala are două înfășurări complete, astfel 
încât fiecare literă, și deci întregul text, apare 
de două ori pe banda de hârtie, în două rânduri 
suprapuse. Prin acest procedeu, telegrama se 
poate citi chiar dacă nu este asigurat un sincronism 
deplin între transmiţător şi receptor. 

Sistemul de telegrafiere Hell permite transmi- 
siuni corecte chiar în prezența unor perturbații 
puternice. Aceslea nu provoacă apariția unor litere 
greșite, ci cel mult le deformează. 

2, ~ Hughes [rexnerp.p ioreca; telegra- 
phe H.; Hughesapparat; H. telegraph; H. táviró]: 
Aparat telegrafic de telegrafie simplă, cu sincro- 
nism permanent, cu semnalul format dintr'un singur 
element, care consistă într'o emisiune de curent 
de sens și durală invariabilă, făcută prin manipu- 
larea riimică a unei claviaturi și caracterizată de 
momentul (adică de „faza”) în care apare, în inter- 
valul de periodicitate dat de rotația uniformă a 
unui organ. 

Partea transmițătoare comportă manipulatorul cu 
clape (4), iar partea receptoare comportă o im- 
primare tipografică pe o bandă de hârtie. Nu are 
un cod propriu zis, fiindcă semnalele sunt carac- 
terizate numai prin momentul apariției lor în timpul 
unei rotații a căruciorului sau a roții imprimătoare: 
roata tipelor (17). 

Telegra!ul Hughes se compune, în esenţă, din- 
tr'o tobă metalică (6), o claviatură cu 28 de clape, 
electromagnetul receptor (12), regulatorul de vi- 
tesă și sistemul de antrenare (motorul 1). Pe discul 
tobei sunt tăiate 28 de ferestre (deschizături), prin 
cari poate ieși câte un pinten (gujon), comandat de 
clapa respectivă. Pe suprafaţa tobei se rotește un 
cărucior (7), cu viesă constantă și în sincronism 
cu roata tipelor dela slațiunea opusă. Când se apasă 
o clapă a claviaturii, pintenul respectiv iese prin 
deschizătura lui și ajunge astfel în drumul cărucio- 
rului. În momentul lovirii, roata tipelor staţiunii 
corespondente se găsește cu litera sau cu semnul 
respecliv în dreptul rolei de imprimare. Căruciorul 
lovind pintenul, saltă și trimite astfel, p'intr'un 
contact închis (9), o impulsie de curent pe linie. 
Aceasta acționează electromagnetul recepiorului 
depărtat — și litera sau semnul cari se găsesc, în 
acel moment, în poziția de imprimare, se imprimă 
pe banda de hârtie (corespunzătoare benzii (19). 
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Figura reprezintă 
fegrat Hughes. 

Telegraful Hughes, fiind un aparat imprimător 
şi de două ori mai rapid decât telegraful Morse 
(transmite 90.125 de semne pe minut), a fost 
folosit mult în trecut. Din cauză că are nevoie 


părțile esențiale ale unui te- 


La telegraful Morse, transmisiunea se face cu 
ajutorul unui manipulator, iar recepţia, cu ajutorul 
unui electromagnet. Recepţia se poate face „la 
ureche“, cu ajutorul unui sounder sau releu Morse 
(v. fig. II), care emite sunete (loviturile sonore ale 
paletei) sub acțiunea impulsiilor de curent; sunetele 


Aparat telegratie Hughes. 
1) motor de acţionare; 2) regulator de turație; 3) axă imprimătoare; 4) clapă; 5) dinte (pinten); 6) cutie cu dinţi; 
7) cărucior de emisiune; 8) pârghie de comutare; 9) contact la baterie; 10) contact la pământ; 11) braţul pentru armatura 
electromagnetului (19), al pârghiei de comutare; 12) electromagnet; 13) armatura electromagnetului a cărui mişcare de- 
clanșează prin pârghia (14, 15) mecanismul care imprimă în aparatul propriu telegrama transmisă; 16) roată corectoare; 
17) roata tipelor; 18) camă de imprimare; 19) bandă de hârtie. 


de operatori cu antrenament îndelungat, din 
cauza dificultăților de sincronizare, ca şi din cauza 
volumului relativ mare, a început să fie abandonat, 
fiind înlocuit cu teleimprimătoarele start-stop. 

1. Telegraf Morse [renerpap Mopze; télé- 
graphe M.; M.- Telegraph; M. telegraph; M. táviró]: | 
Aparat telegrafic care | 
serveşte la transmite- 
rea, cu ajutorul unui 
manipulator Morse (v. 
fig. 1), a semnalelor 
telegrafice corespun- 
zând literelor și sem- 
nelor unui mesaj, cari 
sunt înregistrate pe o 
bandă de hârtie sub 
forma de linii și de 
puncte. Ulilizează co- 
dul- Morse, care trebue să fie cunoscut ațât de 
cel care transmite, cât și de cel care primește 
mesajul. 


I. Manipulator Morse. 


sunt „citite“ de operatorul experimentat, care le tran- 
scrie „în clar“ pe blancheta-telegramă. Trans- 
misiunea se poate face și cu „Morse scriitor”, 


II. Receptor tip sounder. 


care este un dispozitiv echipat cu un electro- 
magnet, cu o bandă de hârtie antrenată de un 
mecanism de ceasornic și cu o rotiță imbibată 
cu cerneală, care înscrie pe banda în mișcare 


puncte sau linii, după durata mai scurtă sau mai 
lungă a impulsiei. Această bandă, astfel preparată, 
trebue să fie descifrată de un funcţionar și tran- 
scrisă pe blanchetă. 

Telegraful Morse pe fir poate funcționa cu simplu 
curent sau cu dublu curent. În primul caz, im- 
pulsiile sunt de o singură polaritate de curent; 
în al doilea caz, impulsiile sunt de ambele polari- 
tăți, adică semnalele elementare sunt de o polari- 
tate (de ex. +) și intervalele dintre ele sunt de 
polaritate contrară (—). 

Sistemul cu simplu curent poate fi folosit în 
două moduri de exploatare: cu curent de lucru 
și cu curent de repaus. În exploatarea cu curent 
de lucru, linia este fără curent în stare de repaus, 
şi capătă curent numai când manipulatorul e 
apăsat, adică în timpul emisiunii semnalzlor ele- 
mentare. În exploatarea cu curent de repaus, 
linia e în mod normal sub tensiune, și apăsarea 
manipulatorului întrerupe curentul pe durata fie- 
cărui semnal elementar (punct sau linie). Acest 
mod de exploatare permite un control permanent 
al liniei și folosirea unei singure baterii pentru 
mai multe posturi înșirate pe o linie. V. și sub 
Exploatare telegrafică. 

1. Telegraf Siemens-rapid [Gicrponumyrmuii 


renerpab Cumenc; télégraphe S.:rapide; Siemens | 
Schnelitelegraph; S.-rapid telegraph; S. gyorstâv- | 


iró]: Aparat telegrafic imprimător, cu transmisiune 
automată prin bandă perforată, cu cod din com- 


binaţii de cinci impulsii. Telegrama de transmis | 


| 


| perforate, cu aju- 
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negativ pentru gaură, şi pozitiv pentru spațiu. 
La celălalt capăt, un aparat receptor se mișcă 
în sincronism perfect cu transmițătorul, traducând 
combinaţiile de impulsii, în poziţii ale dispoziti- 
vului imprimător. Telegrama se imprimă în carac- 
tere normale, pe o bandă de hârtie. 

Transmisiunea automată permite realizarea unei 
vitese de 1000 de caractere pe minut, adică 
1000:5:60=83 bauzi. 

2, ~ Wheatstone[renerpab Ynarcrona; télé- 
graphie W.; Wheatstone-Schnellmorsetelegraph; 
W. telegraph; W. táviró]: Aparat telegrafic rapid, 
de telegrafie simplă automată, cu transmisiune prin 
bandă perforată, folosind codul Morse. Telegrama 
e întâi perforată pe o bandă de hârtie, cu ajutorul 
unui perforator cu trei clape. Una dintre clape 
reprezintă punctul, alta reprezintă linia și a treia, 
din mijloc, spațiul. Pe bandă, punctul e reprezentat 
prin două găuri așezate transversal, perpendicular 
pe lungimea benzii, iar linia e reprezentată prin 
două găuri așezate oblic față de direcţia lungimii 
benzii. Prin mijlocul benzii sunt perforate găurile, 
mai mici, de antrenare și de spațiu (v.fig.). 

Banda astfel pre- 


parață se introduce 2 Oi ui 

în  transmiţătorul 9 i > olo i î—— 
Wheatstone care „oră (ORI e JAI 
transmite automat 3 r3 T 


şi rapid semnalele Banda telegrafului Wheatstone. 


i a) punct; b) linie; c) spațiu. 
torul unor ace echi- 


e întâi perforată la mașina de perforat (perfora- | patecupârghiișicontacte. Recepția se faceca la „Mor- 
tor), care are o claviatură ca a mașinii de scris, | se scriitor”, prin înscriere de puncte și linii pe bandă 


Telegrat Siemens-rapid (schemă de funcționare). 
A) transmițăior; B) receptor; S:) sursă de curent; |-.:V) bare de selecţia; DT), DR) distribuitoarele transmisiuni și recepției; 
p) perii de contact; R4) și Rọ) releuri; BL) baterie de linie; 1:::5) veleurile traductorului; Ss) baterie locală; D) discul 
distribuitorului; T) roată cu tipe; C) braţul pârghiei; M) magnet. 


obținându-se banda perforată, Fiecare caracter e | de hârtie antrenată mecanic. Această bandă trebue 
reprezentat printr'o combinație de cinci găuri și | descifrată și transcrisă pe blancheta-telegramă. 


spații, înșirat> transversal pe banda de hârtie. | 


s Telegrafie [renerpabua; télégraphie; Tele- 


Banda astfel preparată se introduce într'un | graphie; telegraphy; távirás, táviróüzem]. Telc.: 
transmițător automat, care culege combinațiile și | Telecomunicație în care se transmit la distanță 
le transmite pe linia, sub forma de impulsii de'curent | mesaje scrise, prin folosirea unui cod de semnale 


5? 
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electrice telegrafice. Semnalele telegrafice cu- 
prind o succesiune de emisiuni de curenți elec- 
trici, caracterizată prin numărul, durata, sensul, 
faza și spaţionarea lor. Codul (v.) poate fi uni- 
form, compus, de exemplu, din combinaţii de 
cinci elemente de egală durată, sau neuniform, 
compus din combinaţii de câteva elemente de 
durate inegale. Primul tip de cod e utilizat la 
telegraful Baudot, la teleimprimătorul start-stop, 
Siemens-rapid, etc. Cel de al doilea tip e folosit 
la telegraful Morse, Wheatstone, etc. Alte tipuri 
de semnale utilizate în telegrafie sunt impulsiile 


egale ca durată și diferenţiate numai prin „poziția“ 


lor în timp (la telegraful Hughes), impulsiile de 


explorare a unor litere „șablon“ (la telegraful Hell) 
sau a unui text oarecare (la telegrafia „facsimil"). 
Vitesa de telegrafiere se măsoară în bauzi, 


adică în număr de impulsii elementare (de curent 


şi de întrerupere) transmise pe secundă. O im- 
pulsie elementară reprezintă cel mai scurt inter- 
val elementar dintr'un semnal telegrafic. La codul 


Morse, acesta corespunde unui punct, iar la codul 


cu cinci elemente, duratei unui element. Astfel, 


dacă impulsiile + și — ale unei combinaţii de 
cinci elemente -se succed la intervale de 1/50 
secundă, vitesa de telegrafiere e de 50 bauzi. 
Pentru transmiterea mesajelor, telegrafia poate 


folosi, fie o scriere simbolică (de ex. codul Morse), 
fie caractere obișnuite imprimate, fie scrisul pro- 
priu al expeditorului (facsimil). Din punctul de 
vedere al transmisiunii pe circuit, se deosebesc 
telegrafie simplex sau duplex, adică transmisiune 
într'un sens, sau simultan în ambele sensuri; de 
asemenea, telegrafie simplă sau multiplă, adică 
având transmisiunea unei. singure comunicații sau 
a mai multora deodată, pe același fir. Telegrafia 
multiplă poate fi realizată prin diviziunea în timp, 
cu distribuitoare sincrone, cari leagă linia succe- 
siv și periodic cu diversele perechi de aparate 
telegrafice emițătoare și receptoare (de ex. tele- 
graful Baudot), sau prin diviziunea în frecvenţe 
(de ex. telegrafia armonică). V. și sub Exploatare 
telegrafică. 

În telegrafia automată, abonaţii sunt conectaţi 
automat într'o rețea telegrafică. 

1. Telegrafie armonică [ronanruoe renerpa- 
npoBanue; télégraphie harmonique; Wechsel- 
stromtelegraphie, Tonfrequenztelegraphie; voice 
frequency telegraphy; valtakozó áramu tâvirăs, hang- 
áramú tłávirás]: Sistem de exploatare telegrafică 
multiplă cu semnale electrice formate din impulsii 
de curent alternativ, de frecvențe vocale. Comuni- 
cațiile multiple pe același circuit se obțin prin 
alegerea unor frecvențe purtătoare diferite (în 
general, armonicele unei fundamentale joase; de 
ex. 120 Hz) pentru diferitele comunicații sau 
„canale“ telegrafice; separarea se face prin filtre 
electrice, la capetele receptoare ale liniilor tele- 
grafice. 

Frecvenţele vocale utilizate sunt cuprinse între 
300 şi 2600 (3400) Hz. Semnalele fiind de natura 
celor vocale, se pot transmite pe căile telefonice 
și se pot amplifica prin receptoarele telefonice, 


fără nicio modificare esențială. În felul acesta nu 
e nevoie de linii sau de circuite telegrafice spe- 
ciale, rețeaua telefonică putând fi folosită și pentru 
comunicaţii telegrafice. 

În gama de frecvențe a unei căi telefonice se 
pot realiza 12-::18 canale de telegrafie armonică. 
Acestea pot fi exploatate cu aparate moderne, de 
tipul teleimprimătoarelor start-stop. 

Modularea frecvențelor purtătoare de către 
semnalele aparatelor telefonice se poate face în 
amplitudine sau în frecvenţă. Sistemele de tele- 
grafie armonică cu modulație de amplitudine pot 
avea până la 18 canale telegrafice simplex (unidi- 
recţionale), în banda de frecvențe dela 380 până la 
2500 Hz. Frecvenţele purtătoare f ale diferitelor 
canale se determină cu formula f=300+120 N Hz, 
în care N e numărul canalului. Lăţimea benzii 
utilizate de fiecare canal e de 80 Hz. Separația 
canalelor se face cu filtre de bandă la emisiune 
şi la recepție. Frecvenţele purtătoare se obțin, 
fie printr'un oscilator electronic de armonice, fie 
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l. Schema urul canal de telegrafie armonică. 
IT) impulsie telegrafică; FA) frecvența asincronă; RE) relew 
de emisiuni; FTB) filtre „trece bandă“; T) translator de linie; 
1), 2), 3), 4), 5)+:- canale de telegrafie armonică. 


printr'o mașină rotativă („roata de tonuri“), care 
poate produce 12 curenți alternativi, cu frecvența 
între 420 și 1740 Hz. 

Sistemele de telegrafie vocală cu modulaţii de 
frecvenţă (de ex. sistemul sovietic tip 1T-12/16) 
pot realiza 12 sau 16 canale în banda de fre- 
cvențe dela 380 Hz la 2500 sau 3220 Hz. Fre- 


II. Schema unui canal de telegrafie vocală, cu modulație 
de frecvenţă. 
G) generator; A) atenuator; FB) filtre de bandă; AL) amplifi- 
cator limitor; D) discriminator; R) redresor (detector); RT) şi 
RR) releuri de transmitere și de recepție; Tr) și Rec) trans- 
mitere și recepție pe linie. 


cvenţele de repaus, cari se transmit pe diferite 
canale (N) în lipsa modulaţiei, se determină cu 
formula: 
- Top =270+ 180 N Hz. 
Lăţimea efectivă a benzii de frecvenţe pentru 
fiecare canal e de 140 Hz, iar vitesa de tele- 


grafiere care se poate obține e de 45-::50 bauzi. 
V. şi Exploatare prin telegrafie armonică. 


1. Telegrafie automată  [aBromaTruuecuoe 
TenerpanpoBanne; télégraphie automatique; 
Selbstanschlusstelegraphie; automatic telegraphy; 
önmüködő táviróüzem]: Sistem de comunicaţii 
telegrafice, care permite stabilirea de legături între 
abonaţii dintr'o rețea, printr'o centrală telegrafică 
automată. Reţeaua telegrafică automată poate fi 
„urbană sau interurbană. 


Aparatele telegrafice dela abonaţi, în general 
de tipul aritmic (teleimprimătoare), sunt comple- 
tate cu o claviatură sau cu un disc de numero- 
tație, pentru formarea numărului chemat, și cu 
butoane de apel și de oprire. 

Centrala telegrafică automată nu diferă, în 
esență, de cea telefonică. 


2, ~ bitonală [Gnronanbnoe TeneraaiD po” 
Banue; télégraphie bitonale; Zweitontelegraphie; 
two tone telegraphy; kéthangú tłáviróüzem]: Sistem 
de telegrafie armonică, în care intervalele dintre 
semnalele elementare nu sunt produse prin bloca- 
rea oscilaţiilor pe frecvența purtătoare, ci prin 
emisiunea unei alte frecvențe purtătoare. Tele- 
grafia bitonală corespunde sistemului cu dublu 
curent din telegrafia în curent continuu. 


s. ~ cu curenți purtători [renerpapnpoBanne 
HECYIIHMH TOKaMH; télégraphie à courants por- 
teurs; Trägerstromtelegraphie; carrier telegraphy; 
viv&âramu łáviróüzem]: Sistem de transmisiune mul- 
tiplă a mesajelor telegrafice, cu ajutorul curenți- 
lor purtători, de frecvențe diferite, separate prin 
filtre de bandă. Frecvenţele purtătoare pot fi în 
gama frecvenţelor vocale, în cazul telegrafiei 
armonice vocale, — și deasupra acestora, în cazul 
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telegrafiei supraacustice. Modulația frecvențelor 
purtătoare se face, în general, prin întreruperea 
lor în tactul semnalelor telegrafice, iar uneori, 
prin modificarea frecvenței pe durata impulsiilor 
elementare (modulație de frecvenţă). 

4 ~ diplex [renerpapnposanue gunek- 
com; télégraphie diplex; Doppelschreiber, Diplex 
System; diplex telegraphy; diplex táviróüzem]: 
1. Sistem de comunicații telegrafice cu fir, 
care permite transmiterea simultană, pe un circuit 
bifilar, a două mesaje telegrafice în același sens 
(spre deosebire de telegrafia duplex, care permite 
transmiterea simultană, pe un același circuit, a două 
mesaje în sensuri opuse). — 2. Sistem de comunica- 
ţii radiotelegrafice, care permite transmiterea 
simultană a două mesaje pe aceeaşi legătură-radio, 
utilizând procedeul cu deplasarea frecvenței și 
folosind numai trei frecvențe purtătoare (în loc 
de patru), 

Sistemul diplex pe fire, abandonat în mare 
parte astăzi, e bazat pe deosebirea dintre semna- 
lele corespunzătoare celor două mesaje simultane. 
Semnalele diferă prin natura și intensitatea lor, 
unele fiind formate din impulsii de curent cu 
schimbarea sensului (dublu curent) şi cu intensi- 
tate mai mică, iar altele, din impulsii de curent 
de același sens (simplu curent) şi cu intensități 
mai mari; la recepție, semnalele mai slabe sunt 
primite de un releu polarizat, mai sensibil, iar 
cele țari, de un releu neutru, mai puțin sensibil. 

5. ~ dublă simultană [omnoBpemennaa yH- 
nnexcnaa renerpabua; télégraphie double si- 
multante; gleichzeitig Doppeltelegraphie; si- 
multaneous double telegraphy; egyidejű kettős táv- 
iróüzem]: Sistem de telecomunicații care permite 
transmiterea a două comunicații telegrafice pe 


Telegrafie dublă simultană. 
CT!) centrală telefonică; L) linie; FT!) filtru telefonic; FTg) filtru telegrafic; T,) și T) transmițător 1, 2; R,) şi Ra) recep- 
tor 1, 2; RT,) și RT) releu de transmitere 1, 2; RR) şi RR») releu de recepție 1, 2. 
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un circuit bifilar, simultan cu o comunicație tele- 
fonică. Cele trei comunicații simultane sunt sepa- 
rate prin fiitre simple, cu condensatoare și bobine. 


1 Telegrafie infraacustică [nonronanbnoe Te- 
nerpapnp 'Banne; télégraphie infra-acoustique; 
Unterlagerungstelegraphie; sub-audio telegraphy; 
infrahangos tâv'râs]: Sistem de exploatare tele- 
grafică, 'n care semna'ele, formate din emisiuni 
de curent contnuu, se pot transmite pe circuite 
telefonice în cablu, în același timp cu comuni- 
cația telefonică. Separarea celor două căi de 
transmisiune e asigurată de filtre electrice, la ca- 
pet-le liniilor. Banda de frecvenţe pentru comu- 
nicaţ ile telegrafice de frecvenţă vocală se întinde 
dela 259 sau 300 Hz până la 2009 sau 3400 Hz. 
S :mnalele telegrafice, emise de exemplu de un 
teleimprimător start-stop, au o vitesă de tele- 
grafiere de cca 50 bauzi, adică osuccesiune de 
50 de elemente (pozitive sau negative) pe secundă. 
Aceasta corespunde unei frecvențe maxime de 
repetiț e de 25 Hz. Chiar dacă se presupune că, 
pentru transmisiunea unor impulsii mai apropiate 
de forma rectangulară, ar fi necesare armonicele 
3 şi 5, spațiul frecvenţelor semnalelor telegrafice 
rămâne mult dedesubtul celei mai joase frecvenţe 
vocale utilizate în telefonie. Astfel, se pot trans- 
mite în același timp, pe un circuit telefonic în 
cablu, ambele feluri de comunicații, separate 
prin filtre de trecere. V. și Exploatare prin tele- 
grafie inf-aacustică. 

2. ~ simultană [omHoBpemennoe renerpa- 
GupoBanne; télégraphie simultanée; Simultan- 
telegrafie; simultaneous telegraph and telephone 
working; egyidejū táviróüzem]: Sistem de tele- 
comun cații, care permite transmiterea unei comu- 
nicații telegrafice pe un circuit telefonic, simultan 
cu efectuarea convorbirii telefonice. Legătura tele- 


Telegrafie simultană. 
AT!) aparat telefonic; L) linie; F) filiru de rotunjire; F) trans. 
mițător; R) receptor. 


grafică e de fapt o fantomă cu pământul, echi- 
pată cu un filtru de rotunjire, pentru reducerea 
influenței semnalelor telegrafice asupra celorlalte 
circuite paralele (v. fig.). 

3% ~ supraacustică [Hamronanbnoe TEJE- 
rpaþup Banne; télégraphie supra acoustique; Mit- 
telfrequenz-Telegraphie (MT); medium-frequency 
carrier telegraphy; középfrekvenciás tâvirăs]: Sis- 


tem de telegrafie cu curenți purtători, care folo- | 


sește domeniul de frecvențe neocupat, cuprins 
înlre cea mai înaltă frecvență vocală telefonică 
(cca 3000 Hz) și cea mai joasă frecvenţă a sisteme- 
lor telefonice cu curenți purtători (6000--:7000 Hz), 
pe liniile aeriene. Poate avea patru sau șase 
căi, după cât e de mare intervalul de frecvențe 
disponibil. Pentru cele două sensuri de transmi- 
siune se folosesc benzi de frecvențe diferite. 

Lățimea fiecărui canal telegrafic e de 200 Hz, 
iar intervalul dintre frecvențele purtătoare ale 
canalelor adiacente e de 240 Hz. Un sistem su- 
praacustic cu șase canale va avea deci următoa- 
rele frecvențe purtătoare: 

Grupul cu sensul A-B: 3300, 3540, 3780, 4020, 
4260 și 4500 Hz; grupul cu sensul B-A: 5700, 
5940, 6180, 6420, 6660 și 6900 Hz. V. şi Exploa- 
tare prin telegrafie supraacustică, 

a.~ univocală [omnosByunaa Tenerpab- 
Haa nepemaua; télégraphie univocale; Einton- 
telegraphie; telex; egyhangú táviróüzem]: Sistem 
de comunicații între posturi telegrafice de abonaţi, 
care foloseşte reţeaua telefonică urbană. Abona- 
tul are contact pe circuitul său cu aparatul tele- 
fonic și telegrafic aritmic (teleimprimătorul), pe 
cari le poate folosi alternativ, la alegere. În acest 
scop, instalația e echipată cu un generator de 
ton, cu tub electronic, care produce o frecvență 
vocală de 1500 Hz, cu ajutorul căreia se fac 
transmisiunile telegrafice prin cablurile telefonice 
urbane. La recepţia semnalelor, cari sunt impulsii 
telegrafice de frecvență vocală, acestea sunt am- 
plificate, apoi redresate și aplicate teleimprimă- 
torului, sub forma de impulsii de curent continuu. 

Legătura se stabilește iniţial prin telefon, ma- 
nual sau automat; se trece apoi pe telegraf. 

5. Telegrafiștilor, ecuația ~ [ypasnenne Te- 
nerpapucToB; équation des telegraphistes; Te- 
legraphistengleichung; telegraph equation; tâvi- 
r6egyenlet]. Fiz., Mat.: Ecuaţie cu derivate par- 
țiale lineară, de ordinul al doilea și de tip hiper- 
bolic, de forma: : 

òV òV RV 
A de +2B Fr +DVaC aa , 
A, B, C şi D fiind constante pozitive. Ea se întâl- 
nește, de exemplu, în studiul unei perturbații 
electromagnetice de-a-lungul unei linii electrice 
lungi, când se ţine seamă de rezistența R, de 
capacitatea C, de inductivitatea L și de conduc- 
tanța de izolaţie G a liniei pe unitatea de lungime 
de linie, sub forma: 
kV dV XV 
ye =RGV +(LG+CR) F +CL TA 
unde V e tensiunea dintre conductele liniei în 
secțiunea x, în momentul t. 

De asemenea, fiecare componentă a intensi- 
tății câmpului electric sau magnetic satisface, 
într'un semiconductor neîncărcat, ecuația: 

RV _en RV 4nuOV 
dt co p de 
unde s e permetivitatea mediului, p e permeabi- 


litatea magnetică și p e rezistivitatea lui, dacă feno- 

- menele depind numai de coordonata x și de timp. 

Alegând în mod convenabil unitățile, una oare- 

care dintre aceste ecuații poate fi adusă la forma 
simplă 


Ecuația unidimensională poate fi adusă la for- 
ma echivalentă 


sub care e întâlnită uneori. 

1. Telegramă [reerpamma; télégramme; Te- 
legramm; telegram; sürgöny, telegramm]. Telc.: 
Mesaj transmis prin telegraf. 

2. Telegrame meteorologice [mereoponorn- 
yecKkHe TenerpaMMbi; télégrammes mstsorolo- 
giques; meteorologische Telegramme; meteoro- 
logical telegrams; meteorologiai telegramm]. V. 
sub Meteorologice, mesaje ~. 

3. Teleimprimător. V. Telegraf aritmic. 

4 Teleindicator [qucranmHonnbiii CHTHAJNH- 
3aTOp; telsindicateur; Fernanzeiger, Fernmelder; 
teleindicațor; tâvmutat6]. Tehn.: Dispozitiv de 
măsură care indică la distanță o mărime (un 
parametru). E compus dintr'un aparat emiţător, 
care stabilește valoarea măsurată și o traduce 
într'un semnal corespunzător, pe care-l emite, 
dintr'un sistem de transmitere a semnalului și 
dintr'un aparat receptor, care primeşte semna- 
lul şi-l traduce printr'o indicație. 

În sens restrâns, se numește teleindicator nu- 
mai aparatul receptor. Metodele de traducere în 
semnale a mărimilor de măsurat, și a acestora 


în indicaţii, cum și sistemele de transmitere, sunt | 
cele folosite în instalaţiile de telemăsură (v.). 

Teleindicatorul de nivel, de exemplu, e un apa- | 
rat care indică la distanţă nivelul variabil dintr'un | 
rezervor, basin, lac, râu, etc. Aparatele desvol- | 


tate în acest scop se bazează pe metodele obiș- 
nuite de telemăsură. Ele pot fi mecanice, hi- 
draulice sau electrice. Legătura la distanță dintre 
aparatul emițător al unui parametru-pilot cores- 
punzător nivelului, și cel receptor, care primește 
şi traduce semnalul emis, se face printr'un sistem 
de transmisiune la distanţă, care poate fi hidraulic 
sau, mai frecvent, electric. Scara aparatelor 
receptoare pe cari se citeşte nivelul e, uneori, 
dreaptă și verlicală, corespunzând unei riglete 
de nivel, sau circulară, ca la instrumentele elec- 
trice obişnuite. — Distanţa maximă la care se pot 
transmite indicaţiile de nivel cu sisteme hidrau- 
lice e de cca 100 m; cu sisteme electrice obiș- 
nuite (curent continuu sau impulsii), de 100 km, 
iar cu sisteme cu unde electromagnetice de înaltă 
frecvenţă, ilimitață. 

è. Telemagmatic [renemarmarnueckuiă; télé- 
magmatique; Telemagmatisch; telemagmatic; tele- 
mágneses]. Geol.: Calitatea unuiproces mineralo- 
genetic și, în special, a unei parageneze minerale, 
de a fi de origine magmatică foarte depărtată, 
caracterizându-se prin temperaturile de formare 
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cele mai joase, din apropierea suprafeţei scoar- 
ței globului. 

s. Telemăsură [reensmepenue; tel&mesure; 
Fernmessung; telemetering; távmérés]. Tehn.: 
Operaţiunea de transmitere la distanță a valorii 
(măsurii) unei mărimi măsurate. Ea se face cu 
ajutorul instalaţiilor de telemăsură (v. Telemă- 
sură, instalație de ~). 

7, ~, instalaţie de ~ [ycranoBka pIIA Te- 
nen3mepenua; installation de tel&mesure; Fern- 
messungsanlage; telemetering installation; táv- 
mérési berendezés]. Elt.: Totalitatea mijloacelor 
tehnice cari permit transmiterea la distanță a va- 
lorii unei mărimi oarecare, indicată sau inregis- 
trață de un instrument de măsură; spre deose- 
bire de măsura la distanţă, telemăsura presupune 
traducerea, la locul de transmisiune, a mărimii 
măsurate, într'o altă mărime, aptă de a fi trans- 
misă la distanță, pentru ca, la locul în care se 
recepționează măsura, ultima mărime să fie tradusă 
într'o mărime aptă pentru acționarea instrumen- 
tului indicator sau înregistrator. Mărimile măsu- 
rate pot fi mecanice (poziţii, niveluri, presiuni), 
termice (temperatură, fluxuri de căldură), elec- 
trice (intensităţi de curent, tensiuni electrice), 
energii, puteri, etc. Mărimea transmisă la di- 
stanță, ca rezultat al procesului de măsură, poate 
fi o mărime mecanică, hidraulică sau electrică. 
Se folosesc, în general, mărimi electrice, de- 
oarece numai astfel se pot realiza transmisiuni 
la distanțe mari (prin conductoare sau prin unde 


| electromagnetice). Transmisiunea la distanță prin 


mărimi stereomecanice a fost părăsită, iar cea 
prin mărimi hidraulice (presiune sau debit) se 
menține numai în cazuri sporadice, în instalaţii hi- 
draulice și termice. 

O instalație de telemăsură se compune din 
următoarele organe (v. fig. 1): un aparat de mă- 
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|, Schema funcțională a unei instalaţii de telemăsură, 
I) locul de emitere; 1!) locul de recepție; 1) aparat de mă- 
sură; 2) organ de transtormare; 3) organ de transmisiune; 
4) linie de transmisiune; 5) organ de recepție; 6) organ de 
transformare; 7) aparat înregistrator sau indicator. 


sură, care măsoară mărimea stabilită de un post 
emițător, printr'o comparaţie (echilibrare, com- 
pensare); un organ de transformare (traducere), 
care transformă indicația instrumentului de mă- 
sură într'o mărime electrică aptă de a fi trans- 
misă la distanţă; un organ de transmisiune, care 
transmite la distanță mărimea electrică dată de 
organul de traducere; linia de transmisiune; un 
organ de recepție, care recepționează mărimea 
transmisă; un nou organ de traducere, care tra- 
duce mărimea recepționată într'o mărime aptă 
pentru acționarea instrumentului indicator sau în- 
registrator. 

O instalaţie de telemăsură trebue să aibă, în 
totalitatea ei, aceleași caracteristice ca o insta- 
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laţie obișnuită de măsură, și anume: să asigure 
precizia dorită, în limita claselor de precizie re- 
spective; să aibă o durată de stabilire cât mai 
mică, adică un timp cât mai scurt între momentul 
când mărimea măsurată a variat şi momentul 
când sistemul de indicație al instrumentului in- 
dicator a ajuns în poziția de echilibru. 
Asigurarea preciziei măsurii presupune că o 
modificare în caracteristicele oricărora dintre or- 
ganele cari compun instalaţia de telemăsură trebue 
să nu aibă niciun efect asupra indicaţiei sau în- 
registrării instrumentului din locul de recepție. 
Modificarea principală în caracteristice poate sur- 
veni în special la linia de transmisiune (fie că 
e, fie că nu eo linie fizică), caracteristicele acestei 
linii putând fi schimbate ușor (de temperatură, 
de starea timpului, etc.). De aceea, instalațiile 
de telemăsură trebue să fie compensate. Com- 
pensarea poate fi externă, când sunt necesare 
dispozitive speciale, auxiliare instalaţiilor de tele- 
măsură, și cari fac ca telemăsura să nu fie in- 
fluenţată de variațiile caracteristicelor liniei de 
transmisiune; ea poate fi internă (autocompen- 
sație), când nu sunt necesare dispozitive spe- 
ciale, deoarece mărimea transmisă pe linia de 
transmisiune nu e influenţată de variația carac- 
teristicelor acesteia. — După natura mărimii electrice 
transmise în timpul procesului de telemăsură pe 
linia de transmisiune, și care caracterizează acest 
proces, instalațiile de telemăsură se împart în 
instalații de intensitate, de tensiune, de poziţie, 
de impulsii și de frecvenţă. În instalaţiile de in- 
tensitate, procesul de telemăsură e caracterizat 
prin intensitatea unui curent, continuu sau alter- 
nativ. Instalaţiile prezintă avantajul că sunt foarte 
simple, dar și desavantajele că au nevoie de 
compensare externă și că nu pot fi folosite decât 
pentru distanțe relativ mici (până la 15 km). — 
Compensarea se face prin rezistență de com- 
pensare, electromagnetic, fotoelectric, sau prin 
folosirea unei linii cu trei conductoare și cu sin- 
crorepetoare selsin. — În compensarea prin 
rezistență de compensare (v. fig. Il), valoarea 
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3. Instalaţie de telemăsură de intensitate cu "compensare 
prin rezistenţă. 
Ro) rezistență d compensare. 


rezistenței R e mult mai mare decât aceea a 
rezistenţei liniei (R,œ10 (2 Rz) și, deci, varia- 
țiile de rezistenţă ale liniei sunt neglijabile față 
de valoarea rezistenței întregului circuit. Precizia 
unei astfel de instalații e de cca 3%. — Com- 
pensarea cu dispozitiv electromagnetic (v. fig. II) 
se realizează printr'un cadru mobil, care se ro- 
tește în întrefierul unui magnet permanent. Solidar 
cu acest cadru se găsesc un disc al dispoziti- 


vului de măsură și un cadru mobil situat în între- 
fierul unui electromagnet excitat în curent alter- 
nativ. Cuplul activ al echipajului mobil va fi pro- 


HI]. Instalaţie de ielamăsură de intensitate cu compensare 
electromagnetică. 
1) amplificator redresor; 2) cadru mobil, 


porțional cu mărimea măsurată, iar cuplul anta- 
gonist (dat de magnetul permanent) va fi pro- 
porțional cu intensitatea curentului de linie. La 
echilibrul echipajului: 
kıa=C,=C,=k,i, adică i=k,% : ka 

și curentul de linie va fi independent de valoa- 
rea acestuia. Precizia poate atinge 1%. — În 
compensarea cu dispozitiv fotoelectric, asemănă- 
tor cu cel precedent, rolul cadrului mobil din 
întrefierul electromagnetului de curent alternativ 
îl are un ecran, care se deplasează în faţa unei 
celule fotorezistente. Are aceeași precizie ca şi 
compensarea electromagnetică. — La compen- 
sarea prin folosirea unei linii cu trei conductoare 
și cu sincrorepetoare de tipul selsin (v.), spre 
deosebire de selsinurile din automatizare sau 
telecomandă, acestea trebue să fie cât mai pre- 
cise (frecări în paliere cât mai mici); de aceea 
se preferă selsinuri fără perii, cu moment spe- 
cific sincronizant dM/da cât mai mare (> 25 gf cm). 
Precizia unei astfel de instalaţii poate fi sub 1%. 

Când există în locul de recepție o rețea de 
curent alternativ de frecvență deosebită de a 
celei dela locul da transmisiune, e necesară 
crearea unei linii suplementare bifilare (comună 
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IV. |-stalație de teiemăsură de intensiłate cu sincrorepetoare 
(selsin) 
SG) selsin generator; SM) selsin motor. 


pentru toate telemăsurile), pentru excitarea 


| rotoarelor (v. fig. IV). Folosirea selsinurilor dife- 


rențiale permite să se facă insumarea sau dife- 
rența a două mărimi. 

În instalaţiile cu impulsii circulă pe linia de 
transmisiune, în timpul procesului de telemăsură, 
un curent continuu sau alternativ întrerupt (im- 
pulsii de curent continuu sau alternativ; v. sub 
Telecomandă). Procesul de telemăsură e carac- 
terizat prin una dintre particularitățile impulsiilor: 
număr, durată sau frecvență. — 


Telemăsura cu număr de impulsii se bazează 
pe faptul că fiecare impulsie reprezintă o anu- 
mită cantitate din mărimea transmisă. De exemplu, 
dacă oimpulsie reprezintă 10 kWh, mărimea 
250kWh va fi reprezentată prin 25 de impulsii. Acest 
sistem e simplu de realiza!, iar precizia măsurii 
nu depinde nici de forma, nici de durata im- 
pulsiilor, și nu e influenţată de variația parame- 
trilor liniei. Diferitele impulsii pot avea, fie sem- 
nificații identice (în exemplul de mai sus), în 
care caz au aceeași formă, fie semnificaţii di- 
ferite, când au și forme diferite (sistemul cu 
cod). Sistemul cu impulsii identice poate fi folosit 
numai pentru mărimi cari cresc continuu (energii 
transmise, etc.) sau la indicarea unor valori medii 
pe intervale fixe (maxigrafe). Desavantajul prin- 
cipal al procedeului consistă în faptul că erorile 
se cumulează, putând atinge valori mari (de ex., 
pierderea unei impulsii va greva continuu indi- 
caţia aparatului cu valoarea respectivă). În sis- 
1emul cu impulsii cu cod, fiecare impulsie are o 
semnificaţie diferită, ceea ce poate reduce con- 
siderabil numărul impulsiilor. Se poate utiliza 
sistemul zecimal (o formă pentru unităţi, alta 
pentru zeci, alta pentru sute, etc.) sau sistemul 
numerelor duale, în care fiecare impulsie are 


semnificația unui număr rezultat din 2”, unde n 
e numărul zero sau un număr întreg pozitiv din 
șirul (1, 2, 4, 8, 16,.::). Prin însumarea parţială a 
acestor numere duale se poate obține orice nu- 
măr cuprins între 1 și OTRIN), Exemplu: 
27=16+8+2+1. În felul acesta se pot trans- 
mite măsurile mărimilor cari nu cresc continuu, 
sau valori medii. 
Diferenţierea im- 
pulsiilor se face 
prin durată sau, 
mai rar, prin am- 
plitudine (v.fig.V). 

Telemăsura ba- 
zată pe durata im- 
pulsiilor e carac- 
terizată  printr'o 
impulsie a cărei 
durată defineşte 
mărimea măsurată. Prin urmare, sistemul consistă 
în transmiterea de impulsii periodice, de durate 
inegale (perioada fenomenului fiind constantă). 
E mai puțin utilizat, deoarece dispozitivul de 
recepție e complicat și deci precizia lui e mai 
mică (3%). 

Telemăsura bazată pe frecvența impulsiilor se 
caracterizează prin faztul că numărul impulsiilor, 
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V. Transmiterea numărului 27 prin 
sistemul de impulsii. 
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într'o durată constantă de timp, e proporțional 
cu măsura mărimii respective. Sistemul de emi- 
siune are un mecanism de tip contor, iar sis- 
temul de recepție, un dispozitiv de măsură a 
frecvenței (v. fig. VI). Un tip simplu de instalaţie 


VI, Instalaţie de telemăsură bazată pe frecvența impulsiilor, 
Rc) releu contactor; Cm) comutator mecanic, rotativ; C) con- 
densatoare; L) logometru. 


de telemăsură bazată pe frecvenţa impulsiilor e 
tipul care foloseşte la recepție un releu comutator; 
la emisiune, un instrument de măsură determină, 
proporțional cu măsura, rotația unui ax pe care 
se găsește un comutator mecanic. Se obțin pe 
linie impulsii de curent, de frecvență proporţio- 
nală cu vitesa unghiulară a axului, deci cu mă- 
sura, |mpulsiile excită și desexcită un releu con- 
tactor (R.), care încarcă succesiv condensatoa- 


rele (C), prin intermediul înfășurării de lucru a 
logometrului (L); astfel, indicaţia logometrului e 
proporțională cu frecvența impulsiilor. Sistemele 
de telemăsură bazate pe frecvența impulsiilor 
sunt precise (sub 1%) și simple, însă prezintă 
desavantajele că, având nevoie de dispozitive 
mecanice, sunt mai puțin robuste, și au o durată 
mare de stabilire (10.::15"). 

Sistemele cu impulsii pot fi folosite în combi- 
nație cu instalații de curenți purtători, ceea ce 
sporește considerabil distanţa. 

Sistemele de telemăsură bazate pe frecvență 
sunt caracterizate prin transmisiunea pe linie a 
unui curent alternativ de joasă frecvenţă, a cărui 
frecvență e proporțională cu valoarea mărimii de 
măsurat. Dispozitivele folosite la sistemele de 
acest gen sunt electronice; la emisiune se folo- 
sește un oscilator a cărui frecvență e dirijată de 
însuși instrumentul de măsură, prin intermediul 
unui condensator variabil sau al unui variometru 
solidar cu axul instrumentului. La recepție se 
folosește un frecvențmetru electronic (de obiceiu, 
de tipul cu rezonanţă). Sistemele prezintă avan- 
tajul unei mari precizii, al unei totale independențe 
de variația parametrilor liniei şi al unei durate 
mici de stabilire, însă și desavantajul unei apara- 
turi relativ complicate, 

În scopul folosirii raţionale a liniei de trans- 
misiune, pentru distanțe lungi, aceasta se folo- 
sește, de obiceiu, pentru mai multe telemăsuri, 
Transmisiunea multiplă poate fi făcută simultan, 
succesiv, sau la cerere. Ea se face simultan, folo- 
sindu-se, în acest scop, instalaţii de curenți 
purtători cu modulație prin semnalele de tele- 
măsură (uneori se poate uliliza transmisiunea 
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simultană a unei telemăsuri de intensitate în 
curent continuu, șia unei telemăsuri de frecvenţă). 
Numărul de telemăsuri grupate pe o instalaţie 
de acest gen nu e mai maredecât douăzeci. În 
transmisiunea multiplă succesivă, transmiterea unei 
măsuri se face numai într'un interval de timp care 
se repetă periodic. Dacă perioada e scurtă, dato- 
rită inerţiei instrumentului indicator sau înregis- 
trator, se dă impresia unei transmiteri continue. 
Se pot transmite într'o perioadă până la 10tele- 
măsuri, ceea ce poate mări numărul, pentru 
cazul precedent, la 200. Sistemul se numește 
sistem ciclic, comutația făcându-se electronic (cu 
tub cu raze catodice saucu tiratroane). În trans- 
misiunea multiplă la cerere nu se transmite, în 
mod normal, nicio măsură. Sistemul economi- 
sește considerabil instalațiile; el se realizează 
printr'o combinaţie de telecomandă (v.) cu selec- 
toare şi telemăsură. Transmiterea se poate ob- 
ține, dacă se doreşte acest lucru, prin apăsarea 
unui buton sau prin formarea unui număr la un 
disc de telefon. 

La sisteme de curent, mișcarea elementu- 
lui primar de măsură provoacă un curent în 
elementul de control, care echilibrează indirect 
cuplul produs de mărimea de măsurat. Acest 
curent (de obiceiu continuu) se transmite prin- 
tr'un circuit la distanță, aparatului receptor, și 
provoacă în acesta din urmă o indicație sau o 
înregistrare. Sunt posibile și totalizări și integrări 
ale indicațiilor primite dela diferite surse. Bătaia 
maximă prin cablu este de cca 100 km. 

La sisteme de tensiune, fie că se echilibrează 
tensiuni la emitere printr'un element de control 
voltmetric, similar celui descris mai sus, fie că se 
produce o tensiune termoelectrică sub acțiunea 
unor circuite proporționale cu mărimea de măsurat, 
fie o cădere de tensiune într'o rezistență con- 
stantă, fie o tensiune electromotoare printr'un ge- 
nerator antrenat cu o vitesă proporțională cu 
mărimea de măsurat, etc. Aceste tensiuni sunt 
comunicate la distanțe de către sistemul ce 
transmisiune și apoi sunt traduse în indicații 
corespunzătoare în aparatul de recepție. Bătaia 
maximă prin cablu e de cca 100 km. 

Sisteme cu frecvenţă variabilă rezultă, între 
altele, când elementul primar mișcă una dintre 
armaturile unui condensator care se află într'un 
circuit oscilant sau comandă turația unui mic 
motor care antrenează un generator de curent 
alternativ. Frecvenţe joase se transmit mai ușor 
la distanță prin cabluri. 

Sistemele de poziţie transmit și reproduc miş- 
carea elementului primar la distanță. Acest ele- 
ment mișcă sau comandă un element-pilot, care 
poate fi o rezistență sau o reactanţă variabilă 
de echilibrare a unei punți, sau o inductanţă 
mutuală variabilă (transformator variabil) sau un 
motor selsin, care poate să transmită poziția 
rotorului unui alt motor de același fel. Bătaia 
acestor sisteme este de câţiva kilometri, 

Sistemele cu impulsii sunt cele mai frecvente. La 
acestea, mărimea măsurată e transformată într'un 


număr proporțional de impulsii de curent într'un 
timp dat, sau într'un număr dat de impulsii cari au 
durate proporționale cu mărimea măsurată. Trans- 
misiunea, care se face după modulaţia impulsu- 
rilor, este adesea influenţată mult mai puțin de 
perturbații în sistemul de transmisiune, ceea ce 
este de cea mai mare imprtanță pentru sistemul 
fără fir. La recepție, impulsiile sunt integrate 
de un receptor de tipul selectoarelor telefonice, 
și traduse în indicaţii corespunzătoare. Lasistemele 
cu fir se folosesc, de obiceiu, impulsii de curent 
continuu, deoarece înalta frecvență se transmite 
mai greu. 

Telemăsura permite nu numai indicarea și 
înregistrarea la distanță a unei mărimi, ci şi 
însumarea  indicaţiilor mai mulior emițătoare. 
Astfel, se pot totaliza puteri ale unor surse 
locale, de exemp'u ale unor mașini generatoare 
sau ale unor centrale electrice.— 

1. Telemăsurare electrică  [>nenrpnuecraa 
TeeMeTpHA; telemesure €lectrique; elektrische 
Fernmessung; electrical telemetering; villamos 
távmérés]. Tehn.: Măsurarea pe cale electrică a 
mărimilor electrice sau neelectrice, la care mări- 
mea de măsurat se traduce într'o altă mărime, 
care se transmite și care se măsoară la locul de 
recepție. Măsurile se efectuează folosind insta- 
laţii telemetrice cari, independent de principiu! 
lor de funcţionare, se compun din următoarele 
părți: dispozitivul de măsură, unul sau mai multe 
mutatoare de măsură, curenţi purtători, instalația 
de recepție și instrumentul indicator sau înre- 
gistrator, la locul de recepție. 

Caracteristica măsurărilor la distanță consistă 
în faptul că, prin folosirea mutatoarelor, se micșo- 
rează sau se elimină complet erorile suplemen- 
tare, cauzate de variațiile parametrilor canalului 
de transmisiune. 

După natura mărimii prin care se transmite 
valoarea mărimii de măsurat prin canalul de 
transmisiune, sistemele de telemăsură se împart 
în mai multe tipuri. 

Sistemele de curent se caracterizează prin faptul 
că mărimea care se măsoară se traduce într'un 
curent a cărui intensitate depinde de valorile mă- 
rimii de măsurat. De obiceiu, pentru transmiterea 
prin linii de transmisiune se folosește un curent? 
continuu, a cărui valoare nu depășește 10 mA. 
Aceste sisteme pot fi împărțite în sisteme com- 
pensate și necompensate. În privința principiului 
de funcționare și de construcție, sistemele de 
curent sunt cele mai simple. Posibilitatea de 
folosire a lor e limitată, practic, la distanța de 
15-::20 km, afară de sistemele compensate, cari 
pot funcţiona pe linii de transmisiune mai lungi. 

Sistemele de tensiune se caracterizează prin 
faptul că mărimea de măsurat se traduce în ten- 
siune electrică alternativă sau continuă, a căre? 
valoare depinde de valorile mărimii de măsurat. 
Măsurarea acestei tensiuni fiind făcută prin me- 
toda compensaţiei, sistemele de acest fel se 
caracterizează prin marea lor precizie. Instala- 
tiile cari folosesc aceste sisteme sunt preferite 


în cazul telemăsurilor la distanțe mici, dacă se 
folosește metoda modulației în amplitudine, Ele 
pot funcţiona şi pe canale de frecvență. 

Sistemele de zar se caracterizează prin 
traducerea mărimii de măsurat în impulsii de 
curent continuu (sistemul de frecvență a impul- 
siilor) sau în curent alternativ (sisteme de fre- 
cvență de curent alternativ), frecvența impulsiilor, 
respectiv a curentului alternativ, depinzând de 
valoarea mărimii de măsurat. Sistemele de fre- 
cvenţă pot fi folosite pentru distanţe practic ili- 
mitate, deoarece variațiile parametrilor canalului 
de transmisiune nu influențează frecvența de 
bază a semnalelor transmise — şi deci nu se 
pot introduce erori suplementare în telemăsură. 

În sisteme de timp, valoarea mărimii care se 
măsoară se transmite, fie prin durata impulsiilor 
de curent continuu sau alternativ, sau prin durata 
intervalelor dintre aceste impulsii, sistemele fiind 
numite sisteme bazate pe timpul impulsiilor —, 
fie prin unghiul de defazaj dintre doi curenți 
alternativi în canalul de transmisiune, aceste 
sisteme fiind numite sisteme de fază. În cazul 
impulsiilor sau al intervalelor dintre ele, cari au 
o durată destul de mare, variațiile parametrilor 
canalelor de transmisiune nu introduc, practic, 
o eroare suplementară în telemăsură. Sistemele 
de timp, ca şi cele de frecvență, pot funcționa 
pe orice fel de canale de transmisiune electrică, 
iar raza lor de acţiune e, practic, ilimitată, 

În sistemele numerice (sisteme de număr), 
valorile mărimii care se măsoară sau valorile 
cari variază în funcţiune de canalul de transmi- 
siune sunt transmise prin acest canal, fie prin 
numărul de impulsii (sistemele de număr de 
impulsii), fie printr'un număr constant de impulsii 
cari diferă între ele, în funcțiune de valoarea 
mărimii care se măsoară, printr'o caracteristică 
a lor (cod de impulsii). Distanţa la care pot 
lucra sistemele de număr e limitată; ele pot 
lucra pe orice fel de canal de transmisiune 
elecirică. 

Se deosebesc următoarele procedee cari asi- 
gură multiplicitatea folosirii liniilor de transmisiune: 

Procedee de transmitere concomitentă, pe linia 
de transmisiune, a câtorva valori ale mărimilor de 
măsurat; de exemplu, prin folosirea câtorva canale 
de frecvență diferite. Procedeele și aparatajul 
necesar sunt analoage, ca principiu de funcţio- 
nare, celor din telefonie şi din telegrafie, cu 
folosirea multiplă a unei linii de telecomunicații. 
— Procedee de transmitere succesivă, pe linia de 
transmisiune, a mai multor valori ale mărimilor 
cari se măsoară. Ele permit efectuarea de tele- 
măsuri sporadice sau de telemăsuri de selec- 
țiune (când instalația necesară se poate conecta 
după voie la linia de transmisiune, deconectând 
alte linii), și telemăsuri periodice (comutarea liniei 
de transmisiune dela o instalație la alta se face 
automat și periodic). 

Procedeele de transmitere succesivă se reali- 
zează cu ajutorul unui aparataj special, analog 
celui folosit în telecomandă. 
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Măsurile la distanță pot fi făcute și prin tele- 
semnalizare și televiziune. 

1. Telemecanică [renemexanura; téléméca- 
nique; Fernwirkung; telemechanics; tâvhatâs]. Tehn. 
Totalitatea mijloacelor tehnice cari permit trans- 
miterea la distanță a unei acțiuni mecanice, prin 
traducerea mărimii care caracterizează acțiunea 
respectivă, într'o mărime aptă de a fi transmisă 
la distanță, pentru ca aceasta să fie tradusă, la 
locul de recepţie, într'o altă mărime, aptă pentru 
executarea acţ unii respective. Astfel, teleme. anica 
diferă de acționarea la distanţă. Telemecanica se 
folosește, daci, de câte ori nu se poate stabili o 
legătură directă între organul care transmite 
acțiunea mecanică și organele cari o execută. 

De asemenea, ea asigură pornirea procesului sau 
a unei părți a lui, oprirea sau, în general, tre- 
cerea dela un regim de funcționare la altul; ea 
se execută la anumite momente. Reglajul asigură în 
timp, în mod continuu sau în trepte, realizarea unor 
anumite valori pentru unii parametri ai unui proces 
tehnologic. Controlul se efectuează prin operațiu- 
nile auxiliare în conducerea procesului: semnalizări 
cari indică starea sau regimul de lucru alinstalaţiilor, 
măsuri cari arată valorile unor parametri ai pro- 
cesului, înregistrări cari arată evoluția sau cumu- 
larea rezultatelor în procesul tehnologic, sortări 
selective, cari repartizează produsele după valo- 
rile unor anumiți parametri, servind uneori la 
separarea rebuturilor în fabricație. 

Din telemecanică fac parte, deci, următoare- 
le sisteme de operaţiuni: Teleordinul, adică 
transmiterea unui semnal care reprezintă un 
ordin, dela punctul de comandă la punctul 
de execuţie, ordin care se execută la recepție 
de către personalul de serviciu; telecomanda (v.), 
adică transmiterea la distanță a unei comenzi, 
din punciul de comandă spre punciul de exe- 
cuție; telesemnalizarea (v.), adică transmiterea 
la distanță a unei semnaliză”i referitoare la situaţia 
în care se găsesc anumite dispozitive; tele- 
măsura (v.), adică transmiterea la distanță, dela 
punctul de execuţie la cel de comandă, a măsu- 
rii unei mărimi oarecare; telereglarea (v.), adică 
transmiterea la distanţă, dela punctul de comandă 
la cel de execuţie, a unei comenzi, în scopul 
de a regla un proces tehnologic, sau de a 
regla conjugat parametrii unor elemente situate 
în diferite puncte de execuție, cari se găsesc la 
distanțe mari între ele. 

În general, într'o instalaţie de telemecanică 
trebue să existe cel puţin două dintre sistemele 
de operaliuni de mai sus: unul în scop de co- 
mandă și altul în scopul verificării executării comenzii. 
Astfel, telecomanda e însoțită, de obiceiu, de 
telesemnalizare sau de telemăsură, iar telereglajul 
e însoțit de telemăsură. 

Telecomanda și telereglajul se transmit în 
sensul dela locul din care transmite comanda 
spre locul de execuție a comenzii; telesemna- 
lizarea și telemăsura au sensul invers — şi se 
transmit mai târziu decât primele două, Se poate 
folosi deci aceeași linie pentru telecomandă și 
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telesemnalizare, sau pentru telereglaj şi tele- | dintre cele două prisme cu reflexiune totală poate, 
măsură. Numai în cazuri speciale se folosesc | sau nu poate să răstoarne imaginile, astfel încât 


linii separate, 

Telemecanica se poate combina cu autome- 
tria (v. S.), pentru a putea realiza circuitul închis 
sau deschis al acesteia, în cazurile în cari nu e 
posibilă o legătură directă (distanțe mari). 

Conducerea telemecanică a proceselor tehno- 
logice comportă declanșarea, reglarea și controlul. 


1. Telemetru [renemeTp, nanbHomep; télé- 
metre; Entfernungsmesser, Telemeter; rangefinder; 
telemâter, távolságmérő]. Opt.: Instrument optic, 
folosit pentru determinarea distanţei la care se 
găsește un punct sau un obiect, de locul în care 
e instalat instrumentul. În sens larg, termenul 
cuprinde, afară de telemeirele propriu zise, și 
tahimetrele. Spre deosebire de tahimetru (cu care 
distanța se măsoară prin observarea unei mire 
instalate în punctul vizat), telemetrul propriu zis 
permite determinarea acestei distanţe prin simplă 
vizare, — În principiu, pentru o astfel de deter- 
minare se observă obiectul sau punctul vizat (A) 
din două puncte (B,) și (B.), situate la o distanţă (b) 
cunoscută, numită baza telemetrului — și se de- 
termină unghiul la vârf (a) al triunghiului (AB,B;), 
unghiurile la bază (Ș,, Bə) putând fi egale sau 
neegale (uneori, unul dintre aceste unghiuri e 
un unghiu drept). Dapărtarea de măsurat, l, e 


dată de I=? (v. fig. 1). 


Se folosesc următoarele tipuri principale de 
ielemetre: telemetre monostatice, în cari ambele 
puncte (B,) și (B2) 3 
îm- b 


se găsesc 

preună cu între- 

gul sistem optic 8 SIA 
al instrumentului, D 

pe un acelaşi & 


suport; təlemetre 
cu două stațiuni 
de observare, si- 
tuate la distanță 
mult mai mare una de cealaltă decât baza unui 
telemetru monostatic și cu o planșetă de rapor- 
tare a vizelor; telemetre cu o singură staţiune de 
observare, situată la o anumită înălțime deasupra 
nivelului la care se găseşte obiectul sau punctul 
până la care se determină distanţa, și la cari se 
măsoară unghiul pe care-l formează raza de vizare 
cu orizontala. 

Telemetrele monostatice, folosite cel mai des, 
sunt de două tipuri principale: telemetre cu coin- 
cidență și telemetre stereoscopic=. 

Telemetrele cu coincidență sunt alcătuite, în 
principiu, din două lunete periscopice, cu un ocular 
comun, Fiecare dintre aceste lunete dă câte o ima- 
gine a obiectului vizat, imaginile fiind suprapuse 
una peste cealaltă în câmpul ocularului. În acest 
scop, telemetrul (v. fig. l1) se compune din două 
prisme pentagonale, cari deviază razele de lu- 
mină cu 90°, din două obiective, două prisme cu 


|, Principiul telematrării, 


reflexiune totală, suprapuse, și un” ocular. Una 


obiectul vizat și cad 


ll. Telemetru cu coincidenţă, 
O) ocular; 0,) și Os) obiective; P) prismă deviatoare; P,) 
și Ps) prisme pentagonale de reflexiune totală; R,) și Rə) pris- 
me de reflexiune totală, suprapuse. 


acestea apar, fie ca în fig. III a, fie ca în fig. II b. 
Între obiectivul uneia dintre lunete și sistemul de 
prisme cu reflexiune totală se găsește, fie o prismă 
Jeviatoare, care poate fi deplasată în lungul axei 
telemetrului, fie un sistem de două prisme cari 
se pot roti una în raport cu cealaltă (un diasporo- 
metru). Rolul acestor dispozitive e de a compensa 
diferența de poziţie — 
a celor două imagini 
observate în ocular, 
datorită faptului că 
razele cari vin dela 
a 

ghiul dintre prismele CD 
diasporometrului,pen- a' 
tru cari cele două ima- jn. 
gini ajung în coinci- 
denţă (fig. Ill a' şi IIIb"), 
depinde de distanţa la care se găsește obiectul vizat. 
Această distanță se citește direct pe telemetru, în 
dreptul prismei deviatoare, sau pe diasporometru. 

Telemetrele stereoscopice cuprind, de asemenea, 
două lunete periscopice, dar au două oculare 
diferite (v. fig. IV). Fiecare ocular are un micro- 


metru ocular și cuprinde două sisteme de semne ste- 
reoscopice, cari dau impresia de a fi obiecte 


â 
pe cele două lunete 
nu sunt paralele între 
ele. Poziţia prismei 
deviatoare, sau un- 
3 
Imaginile în telemetrul cu 
coincidenţă. 


o 0’ 


IV. Telemetru siereoscopic, 
O) şi O') oculare; 0) şi Os) obiective; Pı) şi Pa) prisme 
cureflexiunetoială; R4) și Rs) prisme pentagonale de reflexiune 
totală. 


situate la distanţe diferite de telemetru. Obiectul 
vizat se incadrează între aceste semne stereo- 
scopice, iar depărtarea sa se deduce prin inter- 
polare între distanțele însemnate în dreptul sem- 
nelor cari îl incadrează. 

Lung'mea bazei unui telemetru monostatic va- 
riază dela 0,5 m (pentru telemetrele portative), 
până peste 10 m (pentru telemetrele de marină). 


1. Teleobiectiv | reneoGberruB; téléobjectif; 
Teleobjektiv;teleobjective;teleobjektiv, tăvlencse]. 
Opt.: Obiectiv fotografic, folosit pentru fotogra- 
fierea obiectelor depărtate. Pentru ca imaginea 
obținută să aibă dimensiuni destul de mari, di- 
stanța focală a teleobiectivului trebue să fie mare. 
Imaginea formându-se, practic, în planul focal 
imagine al teleobiectivului, dimensiunile ei trans- 
versale sunt proporționale cu distanța focală. 

Un teleobiectiv e constituit în principal dintr'un 
sistem convergent de lentile, cu distanță focală mare, 
care formează o imagine reală și răsturnată a 
obiectului fotografiat. Între acest sistem de lentile 
și locul în care s'ar forma această imagine se 
găsește un sistem divergent de lentile, cu distanță 
focală mai mică, şi care deplasează și mărește 
imaginea. — Raportul dintre distanțele focale ale 
celor două sisteme de lentile se numeşte coefi- 
<ientul de amplificare al teleobiectivului; el poate 
varia între 3 și 5, 

2. Telereglaj |reneperynnpoBanne; téléré- 
glage; Fernregulierung; distantregulation; tâvszabâ- 
lyozás]. Tehn.: Totalitatea mijloacelor tehnice cari 
permit transmiterea la distanță a unei comenzi, 
prin traducerea mărimii caracteristice comenzii 
într'o mărime aptă de a fi transmisă la distanţă, 
aceasta fiind tradusă, la locul de recepție, într'o 
altă mărime, aptă de a efectua reglajul, — pentru 
a efectua reglajul într'o anumită instalație (de 
-ex. variația excitației unui generator). Telereglajul 
nu se deosebește de telecomandă, decât ca scop; 
instalaţiile sunt identice (v. Telecomandă). 

Telereglajul nu are nevoie de telesemnalizare, 
însă are nevoie de telemăsură, pentru observarea 
eficacității reglajului. 

s. Telereglare [reneperyuupoBanne; télé- 
régulation; Fernregelung; remote regulation; táv- 
szabályozás]. Tehn.: Operaţiunea de transmitere 
la distanţă a unei comenzi, prin traducerea mărimii 
caracteristice comenzii de reglare într'o mărime 
aptă de a fi transmisă la distanță, aceasta fiind 
tradusă, la locul de recepție, într'o altă mărime, 
aptă de a efectua reglajul, pentru a efectua reg- 
larea într'o anumită instalație. 

4. Telescop [reneckon; telescope; Teleskop, 
Reflektor; reflecting telescope; teleszkop]. Opt.: 
Instrument optic, folosit în Astronomie pentru ob- 
servarea astrelor, și care are drept obiectiv o 
oglindă concavă. 

Obiectele observate fiind foarte puţin strălu- 
citoare, pentru a obține imagini suficient de lumi- 
noase se folosesc oglinzi cu deschidere mare. În 
telescoapele de tip vechiu se foloseau oglinzi 
parabolice, cari au proprietatea de a concentra, 
într'un punct așezat în focar, razele incidente 
paralele cu axa instrumentului, oricât de larg ar fi 
fasciculul de raze incidente. În telescoapele de 
tip nou, model Schmidt sau Maxutov, se folosesc 
oglinzi sferice, ale căror aberaţiuni sunt eliminate 
prin introducerea, în calea razelor incidente, a 
unei lame de sticlă, a cărei grosime variază con- 
venabil, în funcțiune de depărtarea dela axă și 
care modifică în așa fel natura fasciculului de raze 


843 


incidente, încât toate razele reflectate se întâl- 
nesc în focarul oglinzii. 

Imaginea obținută în focarul oglinzii obiectiv e 
privită printr'un ocular a cărui axă e, fie în pre- 
lungirea axei oglinzii-obiectiv care coincide cu 
axa tubului telescopului (telescop de tip Casse- 
grain), fie perpendicular pe această axă (telescop 
de tip Newton). În ambele cazuri, fasciculul de 
raze reflectate de oglinda-obiectiv e abătut de 
o oglindă suplementară, așezată la telescoapele 
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|. Telescop cu vedere directă. 
O1) oglindă parabolică obizctiv; Os) oglindă hiperbolică; 
O.) ocular; A'B') imaginea produsă de obizctiv; A; B4) ima- 
ginea produsă de oglinda (O+); A"B*) imaginea definitivă. 


de tip Cassegrain perpendicular pe axa tubului 
instrumentului, iar la telescoapele de tip Newton, 
inclinată la 45° față de această axă (v. fig. I şill). 
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Il, Telescop cu vedere laterală. 
O1) oglindă parabolică obiectiv; 0;) oglindă plană; O.) ocu- 
lar; A'B') imaginea produsă de obiectiv; A';B';) imaginea pro- 
dusă de oglinda (Oz); A"B*) imaginea definitivă. 


Tubul telescopului se montează pe un suport 
care permite orientarea instrumentului în direcţia 
dorită, iar uneori, pe un suport care permite 
urmărirea astrului în timpul mișcării lui pe bolta 
cerească, Sin. Reflector. 

s. Telescopare [reneckonupoBia; télésco- 
page; Zusammenstober; partial superposing; &ssze- 
nyomás]. Mineral.: Suprapunerea parțială a fazelor 
de formare succesivă a varietăților mineralogice 
într'un filon hidrotermal. 

s Telescopică, coloană de extracţie ~ [renec- 
KOINHUCCKaA HaCOCO-KOMIIpEeCCOopHaA KOJIOHHA; 
colonne tâlescopique d'extraction; stufenartige 
Pumpenrohre; telescopic string of tubing; telesz- 
kopikus kitermelési csâvezet]. Expl. petr.: Coloană 
de țevi de extracție (v. Tubing), alcătuită din ţevi 
cu diametru diferit, mai mari la gura sondei şi 
mai mici la sabot. Folosirea coloanei de extracție 
telescopică urmărește menținerea unui regim optim 
de deplasare a amestecului, în vederea măririi 
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randamentului coloanei. Practic, numărul diametri- 
lor e limitat la doi, iar distanţa, dela gura sondei, 
la care se stabilește trecerea la un diametru mai 
mare, se poate determina cu următoarea formulă: 


în care Pe presiunea la care trebue să se treacă dela 
un diametru la altul; P, şi Po sunt presiunile cores- 
punzătoare la sabot și la gură și L e lungimea 
coloanei. Folosirea coloanelor telescopice e stân- 
jenită de necesitatea curățirii interiorului ţevilor cu 
un curăţitor de parafină cu diametru constant. Sin. 
Tubing telescopic, Coloană de extracţie în trepte. 

1. Telescopică, garnitură ~ de prăjini de pom- 
pare [reneckonnueckuii Ha60p HacocHbIx 
M'TaHr; assemblage téléscopique de tiges de pom- 
page; teleskopischer Satz von Pumpengestänge; 
telescopical set of pumping rods; teleszkopikus szi- 
vatłyłyúrudazał-szerelvény]: Garnitură de prăjini 
de pompare (v.), alcătuită din prăjini cu doi sau cu 
mai mulți diametri din gama 16,19, 22, 25 şi 28 mm. 
Prin alcătuirea garniturii de prăjini cu diametri 
crescători de jos în sus se urmărește uşurarea 
garniturii și apropierea modului ei de lucru de 
acela al unui solid de egală rezistenţă la întindere, 
sub greutatea proprie, a cărui secțiune crește 
exponențial cu cota. La sondele cu adâncimea 
peste 1500:2000 m, alcătuirea telescopică e 
practic o necesitate, deoarece garniturile cu astfel 
de lungimi sunt solicitate, în cursul unui ciclu de 
sarcină, de o sarcină maximă, care provine din 
masa proprie a prăjinilor (greutate și forțe de 
inerție), în proporţie de cca 70-::80%, iar câștigul 
de material realizabil e mult superior raportului 
în care rezistența admisibilă e depășită în garni- 
tura alcătuită nerațional. 

=. Telescriptor: Sin. Teleimprimător (v. Tele- 
graf aritmic). 

s. Telesemnalizare [renecunrnanu3anua; télé- 
signalisation; Fernsignalisierung; distant signalisa- 
tion; távjelzés]. Tehn: 1. Totalitatea mijloacelor 
tehnice cari permit transmiterea la distanță a in- 
dicaţiei asupra situației în care se găsește o anu- 
mită parte dintr'o instalaţie, prin traducerea mă- 
rimii care dă indicaţia într'o mărime aptă de a 
fi transmisă la distanţă, și traducerea acesteia, la 
locul de recepție, într'o mărime aptă de a da 
indicația. — 2. Operaţiunea de transmitere la 
distanță a indicaţiei asupra situației în care se 
găseşte o anumită parte dintr'o instalaţie, prin 
mijloacele indicate sub Telesemnalizare 1. 

Telesemnalizarea se execută în același fel ca 
telecomanda (v.), cu deosebirea că sensul de 
transmisiune e invers (dela locul în care se exe- 
cută, spre locul în care se transmite comanda), 
iar impulsia de semnalizare e dată chiar de obiec- 
tul comandat, în urma schimbării stării sau a 
poziției sale. 

Telesemnalizarea trebue să însoțească tele- 
comanda, pentru a avea confirmarea executării 
comenzii; se realizează, de obiceiu, din consi- 


derente de economie, prin intermediul aceleiaș 
linii de transmisiune ca și telecomanda. 

4 Teletermometru [renerepuomerp; télé- 
thermomètre; Telethermometer; telethermometer; 
távhőmérő]. Tehn.: Termometru cu citire la di- 
stanță. Teletermometrul se deosebeşte de piro- 
metrul optic prin faptul că se găsește în contact 
cu corpul sau cu mediul a cărui temperatură se 
determină, citirea singură fiind făcută la distanţă, 
pe când cu pirometrul optic se determină tem- 
peratura prin observare dela distanţă. 

Teletermometrul e folosit de exemplu, la loco- 
motive, pentru a indica, pe cadranul unui aparat 
montat în marchiza mecanicului, temperatura apei 
din tender sau temperatura aburului din cilindri. 
Un astfel de teletermometru e compus dintr'un 
mic rezervor, umplut cu clorură de etil sau cu 
clorură de metil, dintr'un tub capilar lung și un 
mecanism înregistrator, sistem Bourdon.Rezervorul 
e cufundat în lichidul a cărui temperatură urmează 
să se măsoare (la locomotivă, în basinul de con- 
densare a apei), iar mecanismul înregistrator e 
montat pe placa portală a căldării, în marchiza 
mecanicului. Tensiunea vaporilor de clorură acţio- 
nează asupra tubului arcuit din mecanismul de 
înregistrare, care mişcă acul indicator în faţa unui 
cadran gradat în grade Celsius. 

s. Teletipseter [renernucerep; machine à 
composer teletype-setier; Teletype-setier Setz- 
maschine; teletype setter composing machine; 
teletypszeter, távszedő gép]. Arte gr.: Sistem de 
aparate pentru telecomanda și automatizarea ma- 
şinilor de cules, care cuprinde, ca părți principale, 
un aparat translator, un aparat de copiat tele- 
electric și un aparat de claviat automat. Textul 
care urmează să fie cules e transcris la aparatul 
translator, fiind transformat într'o făşie de hârtie 
perforată; aparatul de copiat teleelectric execută 
automat còpii- după făşia originală, simultan în 
diferite întreprinderi poligrafice; aceste căpii sunt 
folosite pentru comanda aparatelor de claviat 
automat, cari pot fi adaptate oricărei mașini de 
cules. Sistemul teletipseter permite culegerea si- 
multană a aceluiași text, în întreprinderi poligra- 
fice diferite. 

s. Teletop [Teneron; telstope; Teletop; tele- 
tope; teletop]. Topog.: Instrument tahimetric pen- 
tru măsurători de distanțe și de diferențe de 
înălțimi, de precizie mică, folosit în scopuri 
geografice, sau pentru ridicări geologice sau fo- 
restiere. Nu reclamă așezarea unei mire în punc- 
tul de vizare, și deci folosirea unui tehnician 
ajutor. E compus din următoarele părţi: o lunetă 
cu baza stadimetrică de 200 mm; un cerc ver- 
tical; o busolă cu cerc orizontal gradat; un su- 
port al lunetei, și trepiedul cu nivelă sferică. 

7. Televiziune |[TeneBH3HA, TeJeBHpeHHe; 
television; Fernbildiibertragung; television; tele- 
vizi6, k&ptâviratozâs]. Radio: Tehnica transmisiunii 
la distanță a imaginilor obiectelor în mișcare. În 
radioteleviziune, transmiterea se face prin pro- 
cedee radioelectrice, adică se folosesc undele 
electromagnetice pentru a vehicula informațiile 


despre imaginea de transmis; în mod obișnuit, 
prin televiziune se înțelege radioteleviziunea. 
În emițătorul de televiziune, cu ajutorul unei 
sonde care descrie rânduri dese peste imaginea 
obiectului de televizat, se obțin semnale luminoase 
succesive, dela diferitele porțiuni ale imaginii. 
Sub acțiunea semnalelor luminoase luate de 
sondă, într'o anumită ordine, dela diferitele por- 
țiuni ale obiectului a cărui imagine se transmite, 
se obțin, într'o mică fracțiune de secundă, sem- 
nale de curent electric cari au o intensitate caracte- 
ristică lor, proporțională cu densitatea de flux locală 
a semnalelor luminoase. După amplificare sufi- 
cientă, semnalele modulează o undă purtătoare 
de frecvență ultraînaltă, care e radiată în spațiu 
de antena emiţătorului. Antena receptorului de 
televiziune captează semnalele emise, cari, după 
o amplificare suficientă în receptor, sunt demo- 
dulate. Semnalele obținute după demodulare, cari 
conţin informaţiile despre imaginea transmisă, co- 
mandă intensitatea unui fascicul subțire de elec- 
troni al unui tub catodic, care proiectează, pe 
ecranul tubului pe care cade, un mic spot de 
radianță variabilă, din deplasarea căruia rezultă 
pe ecran, în aceeași ordine și cu aceeași vitesă 
ca la emisiune, o succesiune de porțiuni de ra- 
dianţă variabilă, corespunzătoare celor dela emi- 
siune; se reconstitue, astfel, pe ecran, imaginea 
transmisă, care e prezentată spectatorului. 
Formarea unei impresiuni continue se bazează 
pe inerția reacţiunii retinei, fără care nu ar fi 
posibilă nici cinematografia, nici televiziunea. 
În procesul de' transmitere a imaginii se uti- 
lizează: fenomene fotoelectrice pentru a obține, 
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1. Emiţător de televiziune. 
a) pentru programul de imagine; b) peniru programul sonor; 
1) tub analizor; 2) circuite de deflecţie; 3) preamplificator; 
4) amplificator de videofrecvenţă; 5) amplificator de radio- 
frecvență modulat; 6) multiplicatoare de frecvenţă; 7) oscilator- 
pilot; 8) sunet; 9) amplificator de audiofrecvenţă; 10) emi- 
țător modulat în frecvenţă. 


la emisiune, semnale electrice din semnalele lumi- 
noase; fenomene radioelectrice pentru transmi- 


siunea la distanță a informațiilor — și fenomene ! 
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de electroluminescență pentru a obține, la re- 
cepție, semnale luminoase din semnalele electrice. 
Schema bloc a instalaţiei care asigură o legă- 
tură de radioteleviziune e redată în fig. I și I. 
Ea cuprinde două părți mari: emițătorul, și recep- 


II. Receptor de televiziune, 
1) amplitizator de radiofrecvenţă; 2) mixer; 3) oscilator 
local; 4) amplificator de sunet; 5) limitor; 6) discrir inator; 
7) amplificator de audiofrecvenţă; 8) difuzor; 9) amplificator 
de imagini; 10) detector; 11) ampliticator de videcfrecvenţă; 
12) kinescop; 13) separator de sincrosemnale; 14) circuite de 
deflecție pe verticală; 15) circuite de deflecție pe orizontală. 


torul de televiziune. Imaginea care trebue trans- 
misă e focalizată de un obiectiv pe placa foto- 
sensibilă a unui tub special, transtormatorul ima- 
gine-curent, care se numește tub analizor 
(v. sub Tub electronic). În acest tub, sub acţiunea 
luminii de densitate de flux variabilă, provenită dela 
diferitele porțiuni mici ale imaginii, se obțin impulsii 
electrice, cari constitue semnalul de videofre- 
cvenţă. Acest semnal, amplificat, modulează etajul 
de putere al unui radioemiţător. Programul sonor, 
care însoțește, de obiceiu, emisiunea de televi- 
ziune, e transmis de un emiţător separat, pe un 
canal de frecvență vecin, și e radiat în spațiu 
împreună cu programul de imagine. 

Pentru programul de imagini se folosește ex- 
cluziv modulația de amplitudine, datorită întin- 
derii mari a spectrului frecvenţelor modulatoare. 
(Programul de sunet poate modula purtătoarea 
în amplitudine sau în frecvenţă, ultimul caz fiind 
utilizat mai des). 

La recepție, fasciculul electronic din tubul ca- 
todic de recepție, tub numit kinescop, descrie 
o mişcare analoagă și în sincronism cu mișcarea 
fasciculului din tubul analizor. Semnalul de ima- 
gine, obținut după demodulare, modulează în 
intensitate fasciculul din kinescop, variind ra- 
dianța spotului de pe ecranul acestuia. 

Datorită coordonării mișcării celor două fascicule 
de electroni, dela emisiune și dela recepție, cele 
două fascicule vor ocupa, într'un moment dat, po- 
ziții de aceleași coordonate pe mozaicurila foto- 
electrice respective. Fascicu'ul din kinescop va 
avea o intensitate proporțională cu intensitatea sem- 
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nalului video recepționat în acel moment, adică| Principiul celei mai simple televiziuni în colori 
și cu a semnalului video generat atunci de consistă în a transmite simultan, prin trei sisteme 
tubul analizor, care are amplitudine determinată | de televiziune distincte, imaginea aceluiași obiect, 
de radiaţia locului a cărui imagine e focalizată | fiecare dintre “cele trei sisteme de televiziune 
pe elementul analizat. În acest fel, punctele de | fiind impresionat, la emisiune, de câte una dintre 
pe ecranul kinescopului vor avea radianțe cari | cele trei colori primare conţinute în colorile na- 


reproduc radianța punctelor de pe imaginea for- | turale ale obiectului — și redând la recepție 
mată la-emisiune pe mozaicul fotoelectric — şi ast- | trei imagini ale aceluiași obiect, în fiecare dintre 
fel imaginea transmisă e refăcută la recepție. colorile primare, imagini cari, prin suprapunere, 

Pentru a obține impresia de continuitate în | prezintă imaginea în colori naturale a obiectului 
imaginea recepționată, analiza imaginilor succe- | televizat. — Schema bloc din fig. | ilustrează 


sive trebue să se facă într'o cadență suficient de | acest procedeu. În faţa fiecărui tub analizor se 
rapidă. Detaliul cel mai fin care poate fi reprodus | găsește câte un filtru transparent, colorat în una 
e determinat de secţiunea fasciculului electronic; | dintre colorile primare. La recepție, în faţa fie- 
cu cât acesta e mai fin, cu atât se pot reproduce | cărui kinescop, se găsește câte un filtru mono- 
mai multe detalii pe o linie — şi se poate ana- | cromatic transparent. Imaginile monocromatice 
liza imaginea cu mai multe linii. Cu cât numărul | obţinute pe ecranele celor trei kinescoape sunt 
de elemente reproductibile e mai mare, cu atât | proiectate pe un ecran de proiecție comun, pentru 


ca ez bu FD, e 
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|. Televiziune în colori, cu emisiuni monocromatice simultane. 


Li 


1) transmisiunea și recepţia în roșu; 2) transmisiunea și recepţia în verde; 3) transmisiunea și receplia în albastru; 
4) tub analizor; 5) emilztor; 6) receptor. 


semnalul video conține frecvențe mai înalte. De | a realiza suprapunerea lor și refacerea colorilor 
obiceiu, semnalul video ocupă un spectru de | naturale. 
frecvență a cărei lărgime e de cca 4 MHz.| Un alt procedeu utilizat in televiziunea în colori 
Datorită întinderii spectrului modulator, frecvenţa | consistă în a transmite succesiv imaginile monocro- 
purtătoare trebue să fie înaltă, și în prezent ea | matice ale obiectului, totdeauna în aceeași suc- 
e situată în gama frecvențelor ultrainalțe, între 
40 și 100 MHz. Din cauza folosirii unor frecvențe 
atât de înalte, zona de recepție a unui emiţător | ! 
de televiziune e limitată la orizontul optic al 
antenei de emisiune. Pentru transmiterea la di- | 
stanțe mai mari seutilizează transmisiunea prin 
cablu coaxial sau prin radioreleuri, cari leagă un 
centru de televiziune cu emițătoare secundare. 

Se face și televiziune în colori (v.) și televi- 
ziune în relief (v.). 

1, Televiziune în colori [BeTHoe reneBune- 
HHE; télévision en couleurs; Farbfernbildibertra- 


gung; colour television; szines televizió]: Sistem de | ||. Televiziunea in colori cu emisiuni monocromałice suc- 

televiziune în care imaginea prezentată la recepție cesive. 

redă colorile naturale ale obiectului televizat. 1) disc cu filtre colorate; 2) motor; 3) sincronizarea discu- 
Sistemul se bazează pe faptul că orice coloare lui; 4) tub analizor; 5) emiţător; 6) receptor. 


vizibilă poate fi sintetizată prin amestecarea, în 
anumite proporții, a trei colori, numite colori pri- | cesiune, de exemplu roșu, verde, albastru; roșu, 
mare (roșu, verde și albastru). Aceasta cores- | verde, albastru; etc. — Fig. II reprezintă schema 
punde perceperii colorilor de către ochiul ome- | bloc a sistemului. La emisiune se folosește un 
nesc, care se bazează pe existența, pe pata| singur tub analizor, prin fața căruia trec succesiv 
galbenă a retinei, a trei sisteme de celule ner- | filtrele roșu, verde, albastru. Când în faţa tubului 
voase, sensibile la trei porţiuni din spectrul vi- | analizor se găseşte, de exemplu, filtrul roșu, tubul 
zibil, centrate în regiunile roșu, verde și albastru | va fi impresionat numai de radiaţiile roșii, sosite 
din spectru. dela punctele imaginii, cu intensităţi proporționale 


cu proporția în care coloarea roșu intervine în 
coloarea naturală a acestor puncte; analog, pentru 
colorile verde sau albastru. La`recepție se obțin 
pe ecranul kinescopului imagini în alb-negru, dar 
prin fața tubului se perindă filtrele colorate în 
colorile primare, deplasându-se în sincronism și 
în aceeași ordine de succesiune ca și filtrele 
dela emisiune. Când, de exemplu, la emisiune 
și la recepție intervine filtrul roșu, se obține pe 
ecranul kinescopului o imagine în alb-negru, în 
care strălucirea fiecărui punct e proporțională cu 
proporția în care coloarea roşie intervine în co- 
loarea naturală a punctului. Privind ecranul kine- 
scopului prin transparenţa filtrului roșu, se vede 
imaginea monocromatică roșie care a impresionat, 
la emisiune, tubul analizor. În momentele urmă- 
toare se vor vedea imaginile verde și albastră, 
etc. Succesiunea imaginilor monocromatice se 
face într'o cadență rapidă, și deci ochiul înregis- 
trează un efect global, rezultat din suprapunerea 
celor trei imagini monocrome, și percepe astfel 
imaginea subiectului în colorile sale naturale. 
Pentru ca funcționarea să fie satisfăcătoare, e 
necesară o sincronizare perfectă a rotației celor 
două discuri cu filtre, dela emisiune și dela 
recepție. 

1. Televiziune în relief [crepeocronnuecnoe 
TeeBHpenHue; télévision en relief; Relieffernbild- 
ubertragung; relief television; relief-télévizió]: 
Sistem de televiziune care permite să se obțină 
impresia de relief în imaginile recepționate. 

Procedeul cel mai simplu de a obține efectul 
de relief consistă în a aplica principiul stereo- 
scopului. Pentru aceasta, obiectul e vizat de două 
tuburi analizoare, separate între ele prinir'o di- 
stanță egală cu cea dintre ochi (v. fig.) şi legate 


| Da, 
0-2" 


1)tub analizor; 2) emiţător; 3) receptor; 4) ochii spectato- 
rului, 


fiecare la câte un sistem de transmisiune; acestea 
emit pe frecvențe purtătoare diferite. La recepție 
sunt instalate două receptoare, car! dau fiecare câte 
o imagine pe ecranul kinescopului respectiv. Un 
dispozitiv optic adecvat conduce razele luminoase 
dela fiecare kinescop, spre fiecare dintre cei doi 
ochi ai spectatorului. Ochiul stâng va primi ima- 
ginea analizată de unul dintre tuburile anali- 
zoare dela emisiune, iar ochiul drept, dela celălalt 
tub analizor, obținându-se astfel, la recepție, 
efectul de relief. În acest sistem se face trans- 
misiunea simultană a imaginilor corespunzând 
ochiului stâng și celui drepi. Această transmisiune 
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| se poate face și succesiv, economisindu-se astfel, 
la recepție, un kinescop. Receptorul are un singur 
kinescop, pe ecranul căruia apare succesiv ima- 
ginea analizată de tubul analizor din stânga și 
de cel din dreapta. Pentru ca imaginile prezen- 
tate la recepție să fie conduse la ochiul cores- 
punzător, in fața ecranului kinescopului se rotește 
un disc cu două fante, tăiate astfel, încât să 
obtureze alternativ ecranul, pentru un ochiu sau 
pentru celălalt, în cadența în care se face la 
emisiune transmiterea succesivă a imaginilor luate 
de cele două tuburi analizoare. Cadenţa de obtu- 
rație folosită e destul de rapidă pentru ca obser- 
vatorul să aibă sensația de continuitate în imaginea 
privită. 

Sistemul descris nu permite vizionarea simultană, 
de către mai mulți spectatori, a imaginilor în 
relief. Pentru înlăturarea acestui inconvenient, s'a 
aplicat principiul anaglifelor, folosit și în cinema- 
tografia în relief. Imaginile corespunzătoare ochiu- 
lui stâng și celui drept sunt prezentate ca şi în 
sistemul de transmitere succesivă, pe ecranul 
aceluiași kinescop, prin fața căruia se perindă 
filtre colorate în roșu și în verde. În felul acesta, 
imaginea corespunzătoare ochiului stâng va fi 
prezentată, de exemplu, în coloarea roșu, iar 
cea corespunzătoare ochiului drept, în coloarea 
verde. Spectatorul privește imaginea prin ochelari 
speciali, cari au un filtru de roșu pentru ochiul stâng 
și unul de verde pentru ochiul drept. Ochiul stâng 
nu va fi impresionat de coloarea verde a imaginii 
destinate ochiului drept — și invers, ochiul drept 
nu va fi impresionat de coloarea roșu a imaginii 
destinate ochiului stâng. Prin aceasta s'a obținut 
separarea imaginilor — și scena poate fi privită 
simultan de mai mulţi spectatori. 

2. Telex [renenkc; telex; Telex; telex; telex]. 
Fiz.: Sistem mixt de telefonie și telegrafie uni- 
vocală în teleimprimător, folosind prin comutare 
același circuit. 

s. Telur [reznyp; tellure; Tellur; tellurium; 
tellur]. Chim.: Te; nr. at. 52; gr. at. 127,61; gr. 
sp. 6,27; p. t. 452%; p. f: 1390°. 

Element din grupa a șasea a sistemului peri- 
odic, asemănător cu sulful. Telurul se găseşte 
în natură sub formă de silvanit, AuAgTe,, de 
hessit, Ag,Te, și de săcărâmbit, AuRb, (Te, Sb)sSe. 
Se prezintă în cristale, hexagonale, cu aspect me- 
talic, cu duritate mică și având conductibilitate 
electrică. 

Se cunosc următorii isotopi ai telurului: telu- 
rul 118, care se desintegrează prin captură K, 
cu timpul de înjumătățire de 6 zile, obținut prin 
reacția nucleară Sb*?t (d, 5n)Te:*5; telurul 119, care 
se desintegrează prin captură K, sau cu emisiune 
de electroni, cu timpul de înjumătățire de 4,5 zile, 
obținut prin reacția nucleară Sbi:! (d, 4 n) Tei"; 
telurul 120, isotop stabil, care se găsește în 
proporție de 0,091% in telurul natural; telu- 
rul 121, care se desintegrează prin captură K, cu 
timpul de emisiune de 17 zile, obținut prin reac- 
tiile nucleare Sbi:! (d,2n) Tett, Sbi:: (p, n) Tet2i; 
|isotopii stabili: telurul 122, telurul 123, telu- 
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rul 124, telurul 125 și telurul 126, cari se gă- 
sesc, respectiv, în proporție de 2,49%, 0,89%, 
4,63%, 7,01% și 18,72% în telurul natural; telu- 
rul 127, care se desintegrează cu emisiune de 
electroni, cu timpul de înjumătățire de 9,3 ore, obți- 
nut prin reacțiile nucleare Te!:% (n, y) Te!:7, Tet 
(d, p) Te!:7, Te!:3 (n, 2n) T7, Ji? (n, p) Tet”, 
cum şi prin fisiunea uraniului cu neutroni; te- 
lurul 128, isotop stab l, care se găsește în pro- 
porție- de 31,7 % în telurul natural; telurul 129, 
care ss desintegrează cu emisiune de electroni, cu 
timpul de înjumătățire de 72 min, obținut prin reac- 
tiile nucleare Te! (n, :) Tet’, Tei! (d, p)Te!??, 
Te:% (y, n) Te!??, Tet (n, 2n) Te::?, cum și 
prin fisiunea uraniului cu neutroni; telurul 130, 
isotop stabil, care se găseșt> în proporție de 
34,46% în telurul natural; telurul 131, care se 
desintegrează cu emisiune de electroni, cu timpul 
de înjumătățire de 25 min, obținut prin reacţiile 
nucleare Te!% (d,p) Tett, Te!30 (n, y) Te!3i, cum 
și prin fisiunea uraniului cu neutroni; telurul 132, 
care se desintegrează cu emisiune de electroni, 
cu timpul de înjumătățire de 77 de ore, obținut 
prin fisiun=a uraniului, a toriului sau a plutoniului, 
cu neutroni; telurul 133, care se desintegrează 
cu emisiune de electroni, cu timpul de înjumă- 
tățire de 60 min, obținut prin fisiunea uraniului 
sau a putoniului cu neutroni; telurul 134, care se 
„desintegrează cu emisiune de electroni, cu timpul 
de 'njumătăţire de 43 min, obţinut prin fisiunea 
uraniului, a toriului sau a plutoniului, cu electroni; 
telurul 135, care se desintegrează cu emisiune de 
electroni, cu timpul de înjumătățire mai scurt decât 
2 min, obțnut prin fisiunsa uraniului cu neutroni. 
Unii dintre acești isotopi sunt obținuți și prin des- 
integrarea unor isotopi radioactivi, fie ai stbiului, 
fie ai telurului însuși. În acest caz se obțin și 
uni! isomeri ai isotopilor de mai sus. 

Se cunosc următorii compuși mai importanți ai 
telurului: Hidrogenul telurat, HaTe, asemănător cu 
hidrogenul sulfurat, obținut prin tratarea telururii 
de zinc cu acid clorhidric. E un gaz incolor și 
toxic, cu p. f. —2°, care arde în aer, dând bi- 
oxid de telur. So'uţia în apă a hidrogenului te- 
lurat este un acid ale cărui săruri, telururile, sunt 
asemănătoare cu sulfurile. — Bioxidul de telur, 
TeO,, se obţine prin oxidarea telurului cu acid 
az. tic concentrat. E greu solubil în apă, soluția 
neavând caracter acid. Se disolvă în hidroxizii al- 
calini, cu cari dă teluriți. — Acidul teluric, HsTeO,, 
obținut prin oxidarea telurului cu ac'd cloric. E 
un acid foarte slab, ale cărui săruri, numite telu- 
rați, au formula XgTeO, (teluratul de argint, AgsTeO,) 
sau X„H,TeO, (teluratul de potasiu, K3-„TeO,, 
3 H,O, uneori scris KsTeO,, 5 H,O, prin asemă- 
nare cu sulfatul de potasiu). — Halogenuri de 
telur, cari se aseamEnă, în general, cu haloge- 
nurile sulfului. 

1. Telurat, hidrogen ~ [Tenny pHCThIÄ BONO- 
poa; hydrogène telluré; Tellurwasserstoff; hydro- 
gen telluride; tellurhidrogen]. Chim.: H,Te. Compus 
hidrogenat al telurului, care se obține prin acțiu- 
nea acidului clorhidric asupra telururilor metalice. 


Este un gaz cu p. t. —48 și p. f. —2°, cu miros 
neplăcut, toxic, care se disociază ușor. Soluţia lui 
apoasă este foarte acidă; se oxidează ușor cu oxige- 
nul din aer, cu separare de telur. Formează cu meta- 
lele săruri, numite telururi (v.). Sin. Acid telurhidric. 

2. Teluric, acid ~ [reanypoBaa KHOIOTa; 
acide tellurique; Tellursăure; telluric acid; teluri- 
sav]. Chim.: H;TeO,. Acid foarte slab, care se obține 
prin oxidarea telurului cu acid cloric. Cu metalele 
alcaline formează săruri, teluraţii, cu compoziţii 
normale: K;TeO,:5 HO (sau K¿H,TeOs:3 H:O) 
şi Na;TeO,:2 H;O (sau Na,H,TeO,). Nici acidul 
teluric, nici sărurile lui nu prezintă importanță 
practică. 

s. Teluric, curent ~. V. Curenţi telurici. 

4. Telurit [reJuIypur; tellurite, tellurine; Tel- 
lurit; tellurite; tellurit]. Mineral.: TeO,. Bioxid de 
telur, natural, cristalizat în sistemul rombic, mai 
ales în agregate radiale, cu duritatea 5,9. E un 
produs de desagregare a telururilor de aur. Sin. 
Telurocker. 

s. Telurit [TennypaT, CONb TEJIYpHCTOĂ 
KHCNOTbi; tellurite; Tellurit; tellurite; tellurit]. 
Chim.: Sare a acidului teluros, cu formula 
Me;TeO,. Teluriţii metalelor alcaline se obțin prin 
disolvarea bioxidului de telur în hidroxidul alca- 
lin respectiv; soluţiile lor sunt puternic hidroli- 
zate. Nu prezintă importanţă practică. 

e. Telurobismutit |renaypoGucMyTaT; tel- 
luro-bismutite; Tellurobismutit; telluro-bismutite; 
tellurobiszmutit]. Mineral.: Bi;Te. Telurură de 
bismut, naturală, asemănătoare tetradimitului. 

7. Teluros, acid  [TeNNypHcTaA KHCIIOTa; 
acide tellureux; Tellurige Säure; tellurous acid; 
tellurossav]. Chim.: TeO,H,. Acid slab, instabil, 
obținut prin oxidarea telurului cu acid azotic 
concentrat. Prin încălzire, se descompune în 
bioxid de telur și apă. Nu prezintă importanţă 
practică. Formează, cu metalele, teluriți (v.). 


s. Telurură [Tery pan; tellurure; Tellurid; tel- 
luride; tellurid]. Chim.: Sare a hidrogenului telurat. 
Telururile se obțin prin precipitarea sărurilor meta- 
lice cu hidrogen telurat sau prin topirea unui 
metal cu telur. Telururile metatelor alcaline sunt 
incolore, Disolvate în apă, sub acțiunea oxige- 
nului din aer, ele trec în politelururi, colorate 
în roșu. Unele telururi naturale constitue mine- 
reuri importante (v. de ex. Nagyagit; v. și sub 
Telur). 

9. Temnic [ommahuk; ruche d'hiver; Win- 
terbienenhaus; winter bee house; téli méhkas]: 
Săpătură în pământ, în care se ţin stupii iarna. 

10. Temp. V. sub Meteorologice, mesaje ~. 

11. Tempera [remnepa; détrempe; Tempera; 
distemper; temperafestés]. Arte gr.: Procedeu 
de pictare, în care se întrebuințează colori fre- 
cate cu un liant diferit de uleiu sau de firnis, 
de obiceiu substanțe albuminoase, gelatinoase 
sau coloidale. 

Picturile executate prin acest procedeu se 
usucă mai repede și sunt mai durabile decât cele 
executate cu colori frecate cu uleiu sau cu firnis. 


| 


1. femperare, carbon de ~. Meti, V. Grafit 
de temperare. 


2. Temperat, aer ~ [ymepenublă (BO34YX); 
air tempéré; măbig warme Luft; temperate air; 
mérsékelt levegő]. V. sub Aer. 


3. Temperatură [remneparypa; temperature; 
Temperatur; temperature; höfok, hömérséklet]. Fiz.: 
Mărimea scalară de stare locală a sistemelor fizico- 
chimice care le caracłerizează din punctul de 
vedere al echilibrului termic. Două sisteme fizico- 
chimice A și B sunt în echilibru termic, dacă starea 
lor nu se schimbă când e posibil numai schimbul de 
căldură între cele două sisteme. Echilibrul termic 
are proprietatea de transitivitate: dacă sistemul A 
e în echilibru termic cu sistemul B și B e în 
echilibru termic cu sistemul C, sistemul A e în 
echilibru termic cu C. Temperatura e o mărime 
de stare definită astfel, încât sistemele în echi- 
libru termic au aceeași temperatură. Temperatura 
mai e definită astfel încât, dacă, fiind posibil 
numai schimbul de căldură între A şi B, și la reali- 
zarea contactului sistemul A cedează sistemului B o 
cantitate oarecare de căldură, temperatura lui 
B a avut o valoare mai mare decât valoarea 
temperaturii lui A (sau B a avut o temperatură mai 
joasă decât A, sau A a avut o temperatură mai 
înaltă decât B). Valoarea numerică a tempera- 
turii, care depinde și de scara temperaturilor, se 
defineşte în modul următor: Se consideră un 
anumit sistem A ca „termometru“. Fie xi, Xor: X, 


variabilele cari determină complet orice stare de 
echilibru a sa. Un sistem de valori numerice 
date acestor variabile poate fi reprezentat prin- 
tr'un punct într'un „spaţiu“ cu n dimensiuni numit 
diagrama stărilor. Fiind dat un punct oarecare 
Po, care reprezintă o anumită stare, pe baza 
definiției de mai sus a egalității temperaturilor, 
pot fi determinate toate punctele P cari core- 
spund unor stări cu aceeași temperatură ca starea 
Pg. Aceste puncte formează o varietate cu n—1 
dimensiuni, care trece prin Po şi care se numește 
„isotermă“ a sistemului A. Prin fiecare punct al 
diagramei sistemului A trece o isotermă și numai 
una, Pe baza definiţiei de mai sus a inegalităţi 
temperaturilor, se poate spune căreia dintre două 
isoterme date îi corespunde o temperatură mai 
înaltă, Dacă se introduce o funcțiune oarecare 
8 (xir X„) care ia valori constante pe isoterme 


şi care crește când se trece dela o isotermă, 
la alta, cu temperatură mai înaltă, valorile © 
constitue o scară de temperaturi pentru termo- 
metrul dat, iar relaţia dintre aceste valori și va- 
riabilele x se numește o ecuație caracteristică. 
Temperatura oricărui sistem se măsoară cu termo- 
metrul dat, realizând contactul termic între sistem 
şi termometru şi așteptând stabilirea echilibrului 
termic. De exemplu, pentru fluidele numite gaze 
perfecte, ale căror stări de echilibru sunt definite 
prin variabilele presiune p și volum V, isoter- 
mele sunt curbele pV =const. și se constată că, 
pentru o anumită cantitate dintr'un anumit fluid 
de acest tip, unei valori mai mari a produsului 
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pV îi corespunde o temperatură mai înaltă. Va- 
loarea produsului pV pentru o astfel de canti- 
tate de gaz constitue o scară a temperaturilor. 


Originea scării şi scara astfel definită nu sunt 
univoc determinate: orice funcțiune monoton cre- 
scătoare de 8, ca 8'=f(8), constitue o scară de 
temperaturi care îndeplineşte toate cerințele de 
mai sus. i 

O scară dzosebit de importantă a tempera- 
turilor e scara termodinamică (v. Temperatură 
termodinamică). 


a ~ absolută [aGcomornaa TemnepaTypa; 
température absolue; absolute Temperatur; ab- 
solute temperature; abszolut hâfok]. Fiz.: Tem- 
peratură cu originea în punctul zero absolut 
(măsurată în grade absolute). V. sub Tempera- 
turilor, scara ~. 


s. ~ aerului [remneparypa Bo3nyxa; tem- 
pérature de l'air; Lufttemperatur; air temperature; 
levegő-hőmérséklet]. Meteor.: Temperatura pe care 
o indică termometrul în momentul în care intră în 
echilibru termic cu aerul. Schimbul termic dintre 
termometru și aer e atât cinetic, cât și radiativ. 

În regiunile superioare ale atmosferei, în cari 
aerul e foarte rarefiat, dəfiniția termometrică a 
temperaturii aerului nu mai are sens. În acest 
caz, temperatura (abso!ută) se definește indirect, 
ca mărime care depinde de agitația moleculară, 
observată optic. 

Pentru a face comparabile valorile tempera- 
turii aerului cari se înscriu pe hărţile sinoplice 
sau climatologice, e necesar ca ele să fie reduse 
la același nival De obiceiu, reducerea se face 
la nivelul mării. Reducerea dela un nivel supe- 
rior A la unul inferior A' se = adăugind tem- 


peraturii t din A, produsul ——y, unde z e di- 


100 
ferența de altitudine, în metri, iar ù e compo- 
nenta verticală a gradientului de temperatură. 
Cunoașterea acestei componente a gradientului 
în momentul dat și în regiunea dată nu e tot- 
deauna posibilă; cum variația gradientului se face 
între limite restrânse, se adoptă valoarea medie 
de 0,5*/m. 

În interiorul troposferei, temperatura scade cu 
înălțimea. Până la 3000m, mai ales iarna, scă- 
derea e destul de lentă și neregulată. Dincolo 
da 3000m, descreșterea devine regulată și gra- 
dientul crește. Între 4000 m și limita superioară 
a troposferei (8 km la pol, 12 km la latitudinile 
noastre și 18 km la ecuator), gradientul mijlociu 
e de 0,66°/m. Temperatura mijlocie a bazei strato- 
sferei variază între —50* la poli şi —89 la ecua- 
tor, fiind de —60* la latitudinile noastre. În stra- 
tosferă, temperatura crește foarte încet cu alti- 
tudinea. Începând dela 30km, ea crește mult, 
atingând +60" la 50km. Se pare că maximul 
se produce pe la 70 km și că între 70 şi 90 km 
se produce o nouă coborire. Mai sus, tempe- 
ratura ar crește cu a'titudinea, destul de regulat, 
Creșterea temperaturii cu înălțimea se numeşte 
inversiune de temperatură. 
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Dacă ar interveni numai condițiunile astrono- 
mice, variația diurnă a temperaturii ar depinde 
excluziv de înălțimea Soarelui deasupra orizon- 
tului, fiind mai mare în regiunea dintre tropice, 
unde Soarele ajunge până la zenit — și practic 
nulă în regiunile polare, unde înălțimea Soarelui 
variază puțin dela o zi la alta. Această regulă se 
verifică numai în parte. În regiunile polare, am- 
plitudinea diurnă e în adevăr foarte mică (1*/d); în 
schimb, în regiunile temperate şi în cele ecua- 
toriale, expoziția terenurilor, natura solului, alti- 
tudinea și vecinătățile modifică apreciabil varia- 
ţia  diurnă. Astfel, în interiorul continentelor, 
această variaţie e foarte puternică (încălzire în 
timpul zilei, răcire prin radiaţie în timpul nopții). 
Minimul se produce în apropierea răsăritului, iar 
maximul, după vreo două ore dela irecerea 
Soarelui la meridian, când căldura primită dela 
Soare compensează căldura pierdută prin radiație. 
În deșerturi, amplitudinea atinge 40°. Tot 
astfel, în regiunile maritime, variaţia  diurnă 
are o amplitudine mai mică decât în cele con- 
tinentale, situate 'la aceeași latitudine. Totodată, 
în raport cu acestea din urmă, în regiunile mari- 
time temperatura minimă nu e atât de joasă, 
iar cea maximă nu e atât de înaltă (fiindcă apa 
are o căldură specifică mai mare decât cea a 
uscatului, adică în condițiuni egale se încălzește 
mai încet și se răcește mai încet). Deasupra 
oceanelor, oricare ar fi latitudinea, variația diurnă 
a temperaturii e, în general, mai mică decât 3°/d. 
Factorii cari modifică variaţia diurnă a tempera- 
turii sunt umiditatea aerului și nebulozitatea, 
cari fac atmosfera. mai puțin transparentă pentru 
razele Soarelui; atenuând căldura zilei și dimi- 
nuând radiația solului în timpul nopții, zăpada 
favorizează radiația nocturnă. În atmosfera liberă, 
variația diurnă a temperaturii descrește în alti- 
tudine. La latitudini superioare, variaţia diurnă e 
acoperită, în mare parte, de variațiile neregu- 
late, datorite trecerii anticiclonilor şi depresiunilor 
mobile cari se formează de-a-lungul frontului 
polar. 

Variația anuală a temperaturii depinde de varia- 
ţia înălțimii Soarelui deasupra orizontului, a dura- 
tei zilei și de condiţiunile locale. Maximele și 
minimele ar trebui să se producă la epocele în 
cari Soarele atinge cea mai mare, respectiv cea 
mai mică înălțime. În realitate, ele sunt întârziate 
cu aproximativ două luni. Între tropice, variaţia 
e slabă, fiindcă înălțimea Soarelui şi durata zilei 
variază puțin în timpul anului. În apropierea ecua- 
torului, unde înălțimea Soarelui prezintă două 
maxime și două minime, maximele de tempera- 
tură se produc în Mai și în Octomvrie, iar mini- 
mele, în Februarie și în Julie. Înaintând spre tro- 
pice, maximele se apropie și minimul din lulie 
linde să dispară. De-a-lungul tropicelor se produc 
un singur maxim și un singur minim, Aceeași situa- 
ție se menține şi în afara tropicelor, vara unei 
emisfere corespunzând iernii celeilalte. Dacă ar 
exista numai condiţiunile astronomice, variaţia 
anuală a temperaturii ar crește cu latitudinea. 


Cauzele locale cari influențează variația diurnă 
a acestui element acționează și asupra variaţiei 
sale anuale. În regiunile maritime, variația e mai 
mică decât în cele continentale, iar în acestea 
din urmă, maximele și minimele prezintă o întâr- 
ziere mai mare decât în cele dintâi. Distribuţia 
umidității și a nebulozităţii are, de asemenea, o 
influență puternică asupra variației anuale a tem- 
peraturii. 

În regulă generală, temperatura descrește din 
spre regiunile ecuatoriale spre poli, dar descreş- 
terea e neregulată, din cauza distribuţiei uscatului 
și a apelor; în funcţiune de latitudine, ea se 
schimbă odată cu declinaţia Soarelui și poate fi 
urmărită trasând isotermele medii pentru fiecare 
lună. Observaţia arată că isotermele diferă mult 
de paralelele geografice în emisfera nordică și 
mai puțin în cea sudică, aceasta fiind predominant 
marină. Pe ocean, isotermele lunii lanuarie se si- 
tuează la latitudini mai mari decât pe continente. 
Aceasta se constată cu deosebire în Atlanticul 
de Nord. Astfel, isoterma de 0° coboară la 40° N 
în Statele Unite ale Americei și la 35° N în 
China, dar depășește 70° N în vecinătatea coas- 
telor Norvegiei. La această din urmă latitudine, 
isotermele Siberiei orientale conturează un pol 
al frigului, în care temperatura atinge —50*. Ace- 
lași lucru se constată în Groenlanda.— Pe oceane, 
isotermele lunii lulie sunt mai la Sud, decât 
pe continente. Ele conturează arii de tem- 
peratură maximă în regiunile deșerturilor (Sahara, 
Arabia, Persia, Arizona, etc.), unde temperatura 
atinge +40°. În general, aerul e mai cald dea- 
supra oceanelor și mai rece deasupra continen- 
telor, în timpul iernii — şi invers, vara. 


Linia care unește punctele cu temperaturile 
cele mai înalte înregistrate pe glob se numește 
ecuator termic. Din cauza distribuției inegale a 
uscatului și a apelor, linia lui nu coincide cu ecua- 
torul geografic, Ecuatorul termic se deplasează 
în cursul anului, odată cu mișcarea de declinaţie 
a Soarelui. Diferenţa dintre temperatura medie 
a aerului dintr'o localitate și temperatura medie 
a aerului, corespunzătoare cercului de latitudine 
al localităţii, se numește anomalia termică a loca- 
lităţii. Ea poate fi pozitivă sau negativă. 

Cea mai înaltă temperatură înregistrată la o 
stațiune meteorologică, în intervalul dintre seara 
zilei anterioare (ora 20) și seara zilei respective, 
se numește temperatura maximă a acelei zile. 

Cea mai joasă temperatură înregistrată la o 
stațiune meteorologică, din dimineaţa zilei ante- 
rioare (ora 8) până în dimineața zilei respective, 
se numește temperatura minimă a acelei. zile, 

Temperatura până la care trebue să se poată 
încălzi masele de aer din apropierea solului, 
pentru ca, prin urcarea lor, să poată forma nori 
cumulus, se numeşte temperatură de cumulizare. 

În studiul fenomenelor meteorolcgice se folo- 
sesc următoarele temperaturi convenționale: 

Temperatură virtuală: Temperatură la care ar 
trebui încălzită o masă de aer uscat, spre a că- 


păta densitatea pe cate o are o masă egală de 
aer umed cu umezeala specifică s: 


T,=T (1+0,000604 s). 


Legea de stare a gazelor pentru aerul. umed 
se exprimă cu ajutorul temperaturii virtuale: 


pu= Ry Ty 
unde R„ e constanta gazelor pentru aerul uscat. 


Temperatură potenţială: Temperatura ?, pe care 
o capătă o masă de aer când e adusă adiabatic 
dela presiunea p la presiunea standard de 1000 
milibari. Ea se deduce din ecuaţia lui Poisson: 


0,2884 


AR 
o=r(10) € -rò 
p p 


unde A e valoarea reciprocă a echivalen- 
tului mecanic al caloriei, R e constanta ga- 
zelor și C e căldura specifică sub presiune 
constantă. 

Temperatura potențială rămâne constantă de-a- 
lungul adiabatei uscate și e deci conserva- 
tivă în timpul deplasărilor verticale ale aerului, 
în absenţa fazei lichide. 

Temperatură echivalentă: Temperatura 7”, pe 
care ar avea-o o masă de aer, dacă toată apa 
conținută s'ar condensa și s'ar răci până la 0°, 
liberând astfel căldura latentă de evaporare. Când 
condensarea se oprește la faza lichidă: 

T'=T + (2%,52+0,00128 t°) s= T+2%,52 s, 
iar dacă apa se solidifică: 

T'=T+(2%,84+0,00128 t°) s= T+2%,84 s, 
unde s e umezeala specifică. 

Temperatură echivalent-potenţială: Temperatura 
pe care o ia o masă de aer cu presiunea p dacă, 
după ce s'a condensat toată apa conținută, e 
adusă la presiunea de 1000 milibari: 

0,2884 


0; =(7+2%,52 s) (1599) 


Ea rămâne practic constantă de-a-lungul adiabatei 
umede — și e deci o mărime conservativă în 
orice deplasare verticală. Sin. Temperatură echi- 
potențială. 

Temperatură potenţial-echivalentă: Tempera- 
tura pe care oia o masă de aer cu presiunea p, 
dacă, după ce a fost adusă la 1000 milibari, s'ar 
încălzi datorită condensării integrale a apei con- 
ținute: 

0,2884 


8,=r (1990) 
p 


Ea rămâne practic constantă de-a-lungul adiaba- 
tei umede — și e deci conservativă în timpul 
oricărei deplasări verticale a aerului. 

Temperatură pseudopotențială: Temperatura 6", 
pe care o masă de aer o ia dacă pierde toată 
apa prin destindere adiabatică și apoi e compri- 
mată până la 1000 milibari. Aceasta e suficient 


+ 2%,52 s. 
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de bine aproximată, fie prin formula lui Stiive: 
0,2884 


+ (29,52 —0,002884 t) s, 


fie prin formula lui Rossby: 

v 

TC, 

e,,=e, e e 

unde mărimile și indicii se referă la următoarele: 
u la aerul uscat, v la vaporii de apă, X e coe- 
ficientul amestecului, R e constanta gazelor pen- 
tru aer și C e căldura specifică la presiune con- 
stanță, 

1. Temperatură ambiantă [remneparypa okpy- 
arome cpenbl; temperature de l'air ambiant; 
Raumtemperatur; ambient temperature; környezeti 
hâfok]: Temperatura mijlocie a mediului din apro- 
pierea unui sistem tehnic. 

2. ~ apei de alimentare [remneparypa Bobi; 
temperature de l'eau d'alimentation; Speisewas- 
sertemperatur; feed water temperature; tâpviz- 
hâfok]: 1. Temperatura apei cu care e alimen- 
tată o căldare de abur, măsurată la intrarea ei 
în preiîncălzitorul căldării de abur sau, în lipsa 
acestuia, la intrarea în căldare (la capul de ali- 
men tare cu apă). — 2. În cazul preincălzitoarelor 
cu gaze de ardere, temperatura de intrare a 
apei în preincălzitor trebue să fie sub punctul 
de rouă al gazelor de ardere, pentru a evita 
condensarea pe pereţii preincălzitorului a vaporilor 
de sulf și de gudroane conținuţi în gazele de 
ardere. 

s. ~ critică, 1. V. Critică, temperatură ~. 

4 A critică, 2. Sin. (impropriu) pentru Tem- 
peratură de transformare. 

š ~ critică de disolvare. V. Disolvare, tem- 
peratură critică de ~, 

© ~ Curie. Fiz. V. Curie, punctul ~. 

7, ~ de aprindere [remneparypa Bocina- 
MEHeHHA; temperature d'allumage, température 
d'inflammabilité; Zűndtemperatur; ignition tem- 
perature; gyulladási hőmérséklet]. Termot.: Tem- 
peratura minimă la care trebue adus un amestec 
gazos combustibil, pentru ca arderea, inițiată 
local, să se poată propaga și să poată continua. 

Temperatura de aprindere variază între limite 
depărtate, după felul combustibilului, conţinutul în 
substanțe volatile al combustibilului, conținutul 
de umiditate, temperatura mediului în care se 
produce arderea, factorul de exces de aer, vitesa 
aerului comburant, etc. La combustibilii solizi, 
temperatura de aprindere variază mult cu conți- 
nutul în substanțe volatile, ea fiind înaltă ja căr- 
bunii slabi și la cocsuri (300.:.550*), și joasă 
la lemn și ligniți (220-::300%). La combustibilii 
lichizi, temperatura de aprindere e cuprinsă între 
300* (benzină) și 580* (petrol și păcură). — La 
combustibilii gazoși, temperatura de aprindere e 
cuprinsă între cca 460° (butan) și 700.::800* (gaz 
de furnale şi de gazogen); gradul de amestec 
cu oxigenul din aer influențează mult tempera- 
tura de aprindere. Sin. Punct de aprindere. 


54% 


852 


1. Temperatură de ardere [remnepaTypa ro- 
penna; temperature de combustion; Verbrennungs- 
temperatur; combustion temperature; égési hõmér- 
seklet, égési hőfok]. Termot.: Temperatura, mai 
înaltă decât temperatura de aprindere, pe care 
o au produsele de ardere când desvoltă căldura 
totală de ardere. Temperatura teoretică de ardere 
corespunde unei arderi adiabatice (fără schimb 
de că!dură cu mediul exterior), pe când tempe- 
ratura reală de ardere e mai joasă, chiar în cazul 
unei arderi complete, din cauza pierderilor de 
căldură. 

s., ~ de ardere, reală [meicraurenbnaa 
remnepaTrypa ropeHHA; temperature réelle de 
combustion; wirkliche Brenntemperatur; real com- 
bustion temperature; valosâgos égési hâfok]. 
Termot.: Temperatura gazelor de ardere din- 
tr'un focar. Temperatura reală de ardere depinde 
de felul combustibilului ars, de mărimea pierde- 
rilor mecanice și chimice din focar și de factorul 
de exces de aer. La aceeași intensitate de ardere, 
ea scade brusc odată cu mărirea factorului de 
exces de aer. 

s ~ de ardere, teoretică [reoperuuecraa 
reMmnepaTrypa ropenHA; temperature théorique 
de combustion; teoretische Brenntemperatur; theo- 
retical combustion temperature; elméleti égési 
hőfok]. Termot.: Temperatura maximă dintr'un 
focar, care s'ar obține la arderea completă a 
unui anumit combustibil, cu un factor de exces 
de aer dat, presupunând că întreaga cantitate de 
căldură produsă e folosită la ridicarea temperaturii 
gazelor de ardere. Ea variază invers proporțional 
cu conținutul în bioxid de carbon al. produselor 
de ardere, adică și cu factorul de exces de aer. 
Temperatura teoretică de ardere depinde de 
felul combustibilului, dar nu depinde de canti- 
tatea totală de combustibil ars. 

4. ~ de coloare [mBeroBaa remneparypa; 
température de couleur; Farbtemperatur; colour 
temperature; szin-h&merseklet]. Fiz.: Temperatura 
absolută a corpului negru care are, în domeniul 
vizibil, o curbă de repartiție spectrală a energiei 
radiate, cu ordonate proporţionale cu cele ale 
curbei de repartiție spectrală a energiei radiate 
a corpului care nu e negru şi a cărui tempera- 
tură de coloare se studiază. Dacă Tar € deci 


radianța energetică spectrală a unui corp care nu 
e negru și are temperatura T, temperatura de 
coloare corespunzătoare T, se obține din relaţia: 


=m! 
m 


eTe id 


Ta, 


în care C e o constantă care depinde de natura 
corpului-sursă, iar A poate fi oricare dintre lungi- 
mile de undă ale spectrului vizibil. Se operează cu 
temperatura de coloare și dacă există în dome- 
niul vizibil mici abateri între formele curbelor 
spectrale de energie. 

În practică se operează cu temperatura de 
coloare într'un sens și mai larg: Se înțelege 


prin temperatură de coloare temperatura corpului 
negru care produce asupra ochiului aceeași impre- 
siune de coloare ca și corpul examinat, aprecierea 
egalității colorilor fiind făcută cu ochiul. 

s. ~ de congelare: Sin. Punct de congelare. 
V. Congelare, punct de ~. 

e ~ de detonație: Sin. Temperatură de ex- 
plozie (v.). 

a% ~ de explozie [remneparypa B3pbiBa; 
temperature d'explosion; Explosionstemperatur; ex- 
plosion temperature; robbanási hőfok]. Expl.: Tem- 
peratura gazelor rezultate imediat în urma unei 
explozii. 

Ea se poate determina numai teoretic, aplicând 


formula: $= „ în care: % e temperatura de 


IGC 
explozie, Q e cantitatea de căldură degajată prin 
explozie, G e greutatea fiecăruia dintre gazele 
rezultate din descompunerea explozivului, C e 
căldura specifică a fiecăruia dintre gazele re> 
spective. . 

Deoarece: C=a+bt, unde: a și b sunt coefi- 
cienții numerici cunoscuți pentru fiecare gaz în 
parte, formula generală pentru calculul tempera- 
turii de explozie este: 

AY+B9—C=0, 
unde A, B, și C sunt coeficienţi cunoscuţi. 

s. ~ de fierbere: Sin. Punct de fierbere. 

9. ~, de început de recristalizare. V. Recris- 
talizare, temperatură de început de ~. 

10, ~ de inflamabilitate [remneparypa Bcnbi- 
XuBaHHA; température d'inflammabilite; Flamm- 
punkt; flash point, flashing point; gyujtâpont). 
Fiz.: Temperatura la care tensiunea vaporilor de- 
gajați de un combustibil lichid sau solid are va- 
loarea minimă necesară pentru a forma, cu un 
comburant, un amestec gazos care, adus la tempe- 
ratura de aprindere, poate arde. 

Temperatura de inflamabilitate a combustibililor 
lichizi se poate determina, fie în vase închise, 
de exemplu, pentru petrol lampant, cu aparatul 
Abel-Pensky (v. Abel-Pensky, aparatul ~) sau, 
pentru motorină, cu aparatul Martens-Pensky 
(v. Martens-Pensky, aparatul =), fie în vase 
deschise, de exemplu în creuzete sau, pentru 
uleiu și păcură, cu aparatul Marcusson (v. Marcusson, 
aparat ~). Sin. Punct de inflamabilitate. Sin. 
(impropriu) Temperatură de aprindere, Punct 
de aprindere. 

11. ~ de normalizare [remneparypa Hopma- 
JA3anHu; temperature de normalisation; Norma- 
lisierungstemperatur; normalizing temperature; 
normálizási hőfok]. Metl.: Temperatura la care se 
face tratamentul termic de normalizare a oțelu- 
lui — și care variază în funcţiune de conținutul în 
carbon al acestuia. Temperatura de normalizare 
e Acs+(30:::50*) la oțelurile hipoeutectoidice 
Şi Ac-emt+(30-::50") la oțelurile hipereutectoidice. 
V. și sub Normalizare. 

1% ~ de preîncălzire a apei [remneparypa 
NOAOrpeBaHHA BOALI; température de r&chauf- 
fage de l'eau; Wasservorwârmungstemperatur; 


waterpreheating temperature; vizel&melegetâsi 
h&fok]. Termot.: Temperatura măsurată la ieșirea 
apei din preîncălzitorul de apă al unei căldări de 
abur. Ea e menținută sub temperatura de 
saturație a aburului, pentru a nu se provoca 
un început de vaporizare a apei în preîncălzitor 
şi pentru a evita astfel perturbații în curgerea 
apei spre căldare. 

1. Temperatură de radiație totală [uepnaa Tem- 
nepaTypa; température de rayonnement total; 
schwarze Temperatur; total radiation temperature; 
fekete hâmerseklei]. Fiz.: Temperatura corpului ne- 
gru, la care acesta are o radianță energetică (sau o 
strălucire energetică) egală cu aceea a unei surse 
care nu e neagră și care are o anumită temperatură, 
Dacă T și T, sunt temperatura şi temperatura de 


radiație totală a unei surse, și a e factorul ei 


total de absorpție, T, se calculează din relația: 
T,= aT. 

2, ~ de rouă, V. Rovă, punct de ~. 

3, ~ de solidificare [TemnepaTypa 3aTBep- 
peBanna; température de solidification; Erstar- 
rungstemperatur; solidification temperature; der- 
medési hőfok]. Chim. fiz.: Temperatura la care 
o substanţă trece din starea lichidă în starea solidă. 
Pentru o substanţă pură, temperatura de solidifi- 
care, la o anumită presiune, coincide cu tempe- 
ratura de topire. 

4 ~ de strălucire monocromatică | Monoxpo- 
MaTHdectaa Temneparypa ApKOCTH; tempé- 
rature de brillance monochromatique; monochro- 
matische Helligkeitstemperatur; monochromatic 
brightness temperature; monochromatikus fénnye- 
ségi hőmérséklet]. Fiz.: Temperatura absolută a 
corpului negru care are, pentru o lungime de 
undă considerată, aceeași strălucire energetică 
spectrală ca și sursa constituită de corpul care 
nu e negru și a cărui temperatură de strălucire 
monocromatică, referitoare la lungimea de undă 
considerată, se caută; aceasta e totdeauna infe- 
rioară temperaturii pe care corpul o are de fapt. 

Dacă T e temperatura absolută a unei surse; 
Ta, temperatura ei de strălucire monocromatică 


pentru lungimea de undă À; Cp e constanta din 


„legea“ lui Planck privitoare la radiația neagră; 
«pe factorul de absorpție corespunzător al sursei 


şi e e baza logaritmilor naturali, T, se calculează 
din relaţia: 
C loge / 1 1 
p!990! 
“(a + l0gs0%,7=0. 


s ~ de supraincălzire: Sin. Grad de supra- 
încălzire. V. Supraincălzire, grad de ~., 

4 ~ de topire. V. Topire, punct de ~. 

7» de transiție [remneparypa npeBpa- 
EHHA; point de transition; Transitionspunkt; 
transition point; átmeneti pont]. Chim. fiz: Tem- 
peratura la care un corp care prezintă fenomenul 
de polimorfism trece dintr'o formă cristalină în 
alta. Sin. Temperatură de transformare polimorfică. 
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s% ~ de zăcământ [Tempėparypa MecTo- 
POW enna; température de gisement; Lagerstăt- 
tentemperatur; reservoir temperature; telephőfok]. 
Expl. petr.: Temperatura de echilibru a unui zăcă- 
mânt de hidrocarburi fluide. În lipsa altei preci- 
zări, prin temperatură de zăcământ, se înțelege 
temperatura de echilibru în câmpul geotermic 
din momentul începerii exploatării zăcământului. 
După începerea acesteia, echilibrul termic e per- 
turbat, fiind înlocuit treptat cu o nouă repartiție a 
temperaturilor, care, după un timp suficient de 
exploatare în regim siaționar, atinge un echilibru 
aproximativ, determinat, de o parte de acţiunea 
câmpului geotermic și, de altă parte, de acțiunile 
perturbatoare continue ale exploatării: scăderi 
locale de temperatură, datorită detentei, eventual 
ieșirii gazelor din soluţie, respectiv creșterii de 
temperatură, datorită afluxului apei mai calde, 
provenite dela adâncimi mai mari. 

Temperatura de zăcământ variază dela zăcământ 
la zăcământ și în interiorul aceluiași zăcământ, după 
câmpul geotermic local. Importanţa practică a varia- 
ției dela zăcământ la zăcământ derivă din influența 
mare a temperaturii asupra viscozității unora dintre 
hidrocarburile țițeiului și asupra solubilităţii celor 
cu greutate moleculară mare. Viscozitatea mărită 
sau prezența unor mici cantități de fază solidă 
precipitată în ţițeiu (în general parafină) conduc 
la debite foarte mici ale sondelor și la coeficienți 
de extracție (v. S.) foarte mici, obținuți în exploa- 
tarea zăcământului. 

Importanța practică a variaţiei în interiorul ace- 
luiași zăcământ derivă din dificultăţile practice 
foarte mari, introduse în analiza prezentării și 
comportării zăcământului prin metodele termo- 
dinamice clasice, printre ale căror premise uzuale 
se găsește și aceea a considerării sistemelor în 
echilibru de temperatură, adică, la sistemele 
de dimensiuni mici, cu temperatură uniformă. 

n cazul particular al zăcămintelor de hidro- 
carburi cu greutate moleculară mică (de „conden- 
sat” sau de „distilat”), temperatura de zăcământ 
poate influenţa hotăritor, chiar prin variaţii foarte 
mici, starea de agregare a fluidelor din zăcământ, 
respecliv, în cazul exploatării lor, starea de agre- 
gare sub care fluidul se prezintă în gaura de 
sondă (v. Retrogradă, comportare ~). 

9 ~ echivalentă [5KBHBaNeHTHaA Temnepa- 
Typa; temperature équivalente; Aquivalenttem- 
peratur; equivalent temperature; egyenértékű 
h&merseklet]. Meteor. V. sub Temperatura aerului. 

1. ~ echivalent-potențială [ƏKBHBAJIEHTHO- 
MOTeEHNHaJlbHa4 TeMnepaTypa; température 
équivalente potentielle; äquivalentpolentielle Tem- 
peratur, äquipotentielle Temperatur; equivalent- 
potential temperature; egyenértékű-potenciális 
hőmérséklet]. Meteor. V. sub Temperatura aerului. 

1. ~ eutectică Chim. fiz., Metl. V. Eutectică, 
temperatură ~. 

12 ~ eutectoidică. Chim. fiz., Meti. V. Eutec- 
toidică, temperatură ~. 

13. ~ medie de fierbere [cpennaa Temne- 
parypa tunenna; température moyenne de distil- 
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lation; mitlere Destillationstemperatur, Siedekenn- 
ziffer; average distillation temperature; közepes 
deritésihőfok]. Ind. petr.: Media aritmetică a tempe- 
raturilor notate la separarea următoarelor 10 frac- 
țiuni: 5%, 15%, 25%-::85%, 95%, separate, la di- 
stilaţia Engler sau ASPM, dintr'un produs de petrol. 

1. Temperatură nominală [HOMHHANbHAA TEM- 
nepaTypa;temperature nominale; Nenntemperatur; 
nominal temperature; névleges hőmérséklet] Termot.: 
Temperatura aburului la debitul corespunzător capa- 
cității de vaporizare a suprafeței de încălzire (la 
debilul normal), măsurată după priza de luat abur 
într'o căldare de abur, în cazul căldărilor de abur 
saturat, respectiv măsurată după ieșirea lui din 
regulatorul de temperatură sau, în lipsa acestuia, 
după ieșirea din supraincălzitor, în cazul căldărilor 
de abur supraîncălzit. 

2, ~ pereţilor unei căldări [remneparypa no- 
BEpXHOCTH BarpeBa KOTIa; temperature des 
parois d'une chaudière; Kesselwandungstempe- 
ratur; boiler wall temperature; kazânfal-h&âmer- 
seklet]. Termot.: Temperatura pereților cari con- 
stitue suprafața de încălzire a unei căldări de 
abur. — Temperatura pereților, măsurată la partea 
în contact cu gazele, se ia, pentru cilindrii de 
căldare și pentru preîncălzitoare, cu cca 10° mai 
înaltă decâ! temperatura apei, iar pentru pereții 
supraincălzitoarelor, cu cca 50° mai înaltă decât 
temperatura aburului. 

La locomotivele cu abur, temperatura pereților 
cutiei de foc variază, după solicitarea grătarului, 
între 220 şi 350°. 

Depunerile de piatră, de uleiu, etc. pe pereți, 
provoacă creșterea temperaturii lor odată cu creș- 
terea grosimii depunerilor și scade, când crește 
conductibilitatea straturilor de depunere. 

La preincălzitoarele de aer, temperatura pe- 
reților e aproximativ egală cu media temperatu- 
rilor aerului și a gazelor de încălzire. 

s% ~ potenţială [norenmuanbnaa remnepa- 
Typa; temperature potentielle; potentielle Tem- 
peratur; potential temperature; potenciális hőmér- 
s6klet]. Meteor. V. sub Temperatura aerului. 

4 ~ potențial-echivalentă |norennuaJIpHo- 
DKBHBaNeHTHaA TeMnaparypa; temperature po- 
tentielle équivalente; potentielle Aquivalenttempe- 
ratur; potential equivalent temperature; poten- 
ciális egyenértékű hőmérséklet]. Meteor. V. sub 
Temperatura aerului. 

& ~ pseudopotenţială [nceBno-norenru- 
aJIbHaA TemnepaTypa; temperature pseudopo- 
tentielle; pseudopotentielle Temperatur; pseudo- 
potential temperature; pszeudo-potenciălis hő- 
merseklet]. Meteor. V. sub Temperatura aerului. 

o ~ redusă [npunBenennaa remneparypa; 
temperature réduite; reduzierte Temperatur; re- 
duced temperature; redukált hőmérséklet]. Fiz.: 
Raportul dintre temperatura absolută și tempe- 
ratura critică absolută a unui fluid. 

7, ~ rezultantă [COOTBETCTBYIOUIAA TEMNE- 
paTypa; temperature resultante;resultierende Tem- 
peratur; resultant temperature; eredő h&mersek- 
let]: Temperatura la care corpul omenesc dintr'o 


incintă încălzită prin radiaţie şi prin convecţie ar 
avea aceeași sensație de confort termic, ca aceea 
pe care o are în condiţiunile în cari se găsește de 
fapt. De exemplu, pentru un om în mişcare, tempe- 
ratura rezultantă e aceeași, dacă pereții încăperii 
sunt la 14° și aerul la 14°, sau dacă pereții încăperii 
sunt la 22° și aerul la 10°, iar pentru un om în 
repaus, dacă pereţii sunt la 13° 9 și aerul la 40°, 
sau pereții la 27* 3 și aerul la —3° 9. Conside- 
rarea temperaturii rezultante permite determina- 
rea celor mai bune condițiuni de încălzire a unei 
încăperi. 

8 ~ termodinamică [repmonnnamnuecraa 
remneparypa; température thermodynamique; 
Thermodynamische Temperatur; thermodynamic 
temperature; termodinamikus hőfok]. Fiz. Din prin- 
cipiul al doilea al Termodinamicei rezultă că ex- 
presiunea dQ a căldurii primite de un sistem 
într'o transformare infinitezimală reversibilă a sa 
e o diferenţială totală exactă în raport cu varia- 
bilele de stare ale sistemului x, ,:::, x, dacă e 


împărțită cu o anumită funcțiune monoton crescă- 
toare și pozitivă fọ (9), care depinde numai de 
temperatura empirică 8 (v. Temperatură). Pe baza 
proprietăților analitice ale diferenţialelor exacte se 
arată că, la un anumit O, f, (0) e definită până la 
un factor constant pozitiv. Mărimea de stare 
T= fo (0), definită până la un factor constant po- 
zitiv, se numește temperatură termodinamică. 
Dacă, în mod convenţional, factorul e determinat 
astfel, încât diferenţa temperaturilor termodinamice 
ale punctelor de fierbere şi de solidificare a 
apei (sub presiune normală) să aibă valoarea 100, 
unitatea de temperatură termodinamică definită 
în acest fel se numește grad Kelvin. 

9. ~ virtuală [BupryambHaa Temneparypa; 
temperature virtuelle; virtuelle Temperatur; virtual 
temperature; virtuális hőmérséklet]. Meteor. V. 
sub Temperatura aerului. 

10. Temperaturii, instrumente de măsură a ~ 
aerului [npuGopbl JIA H3MepenuA Temnepa- 
TYyPbI BO3/yxa; instruments de mesure de la 
temperature de l'air; Lufttemperaturmessinstru- 
mente; air temperature measuring instruments; le- 
vegő-hőfokmérési készülékek]. Meteor.: Tem- 
peratura aerului se măsoară cu instrumente cu 
citire directă sau cu instrumente înregistratoare. 
Instrumentele cu citire directă se numesc, în ge- 
neral, termometre, iar cele înregistratoare, ter- 
mografe. În Meteorologie se folosesc următoarele 
termometre: 

11. Catatermometru: Termometru cu alcool, cu 
rezervor de capacitale mare, a cărui tijă poartă 
două diviziuni, corespunzătoare temperaturilor 
37°,8 și 35°, Din determinarea vitesei de răcire 
a instrumentului, în prealabil încălzit, dela 73°8 la 35°, 
se măsoară cantitatea de căldură pierdută “de 
corpul omenesc, pe secundă și pe centimetru 
pătrat, în condițunile în cari se face determi- 
narea. 

12. Pagoscop: Instrument care prevede posibi- 
litatea unui îngheţ nocturn. Se compune dintr'un 
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psihrometru și dintr'o diagramă care, în funcţiune 
de umezeala aerului, constatată cu o jumătate de 
oră înainte de apusul Soarelui, indică această 
posibilitate, pentru noaptea care urmează. 

1 Termograf: Termometru înregistrator, în care 
se foloseşte drept corp sensibil un tub Bourdon 
sau o lamă bimetalică, Deformaţiile corpului sen- 
sibil, proporționale cu variațiile de temperatură, sunt 
amplificate printr'un sistem de pârghii şi sunt în- 
scrise cu ajutorul unei penite. Înscrierea se face 
pe un cilindru în rotaţie uniformă, echipat cu o 
diagramă detașabilă. 

2. Termometru de maxim (sau de minim): 
Termometru care înregistrează temperatura maximă 
(sau minimă) în timp de 24 de ore. Se folosesc 
diferite tipuri: de exemplu, un termometru or- 
dinar cu alcool, în care coloana lichidă antre- 
nează un mic indice de porțelan și-l părăsește în 
poziția corespunzătoare temperaturii minime — și 
un termometru ordinar cu mercur, în care un 
indice de fier, împins de coloană, rămâne în 
poziția corespunzătoare temperaturii maxime. 

s. Termometru meteorologic: Termometru or- 
dinar, folosit în adăpostul meteorologic, având 
scara divizată în grade centigrade şi în zecimi 
de grade. Rezervorul său e umplut cu mercur, 
cu aliaj mercur-taliu, cu alcool sau cu toluen. 

4. Termometru-praștie: Termometru obișnuit, 
legat cu o sfoară. Prin rotirea în aer cu ajutorul 
sforii, datorită ventilației, se pune termometrul 
în echilibru termic cu mediul înconjurător, într'un 
timp mai scurt decât dacă ar fi lăsat imobil. 

5. Termometru umed: Unul dintre cele două 
termometre cari formează un psihrometru. Are 
rezervorul înfășurat într'o pânză subțire în per- 
manență umedă, sau umezită cu puțin timp îna- 
inte de observaţie, 

s. Termometru uscat: Unul dintre cele două 
termometre cari formează un psihrometru. Are 
rezervorul expus liber în atmosferă (spre deo- 
sebire de cel al termometrului umaa), E venti- 
lat uniform de un aspirator. 

7. Temperaturile de A ale fierului 
pur [remneparypa nepeBpaunienna YHCTOrO 
menesa; températures de transformation du fer; 
Haltepunkte des  Eisens; transformation tempe- 
ratures of iron; yas-tărespontok]. Metl.: Tempe- 
raturile la cari se produc transformările alotropice 
ale fierului, cum și punctul Curie (v.) al acestuia. 
Temperaturile de transformare ale fierului pur 
sunt notate cu următoarele simboluri: A;, punctul 
Curie (v.), adică punctul de transformare mag- 
netică (v.) Fea magnetic = Fed nemagnetic (cu 
aceeași valoare la răcire şi la încălzire, A,=cca 
770° sau, mai precis, 768°); A, punctul de tran- 
siție Fea Fe (cu valorile Ay = cca 906°; Ar, = 
902,5°, la răcire; Acą=910,5°, la încălzire); A, 
punctul de transifie Fey2Feð (cu valoarea A= 
cca 1400° sau, mai precis, 1401°, cu aceeași va- 
loare la răcire și la încălzire Ar,= Ac). V. și sub 
Fier. Sin. Puncte de transformare ale fierului pur. 

s. Temperaturilor, scara ~ [remneparypnaa 
mama; échelle des temperatures; Temperatur- 
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skala; temperature scale; h8fokskâla]. Fiz.: Scară 
de valori ale unei temperaturi care variază mono- 
ton în funcțiune de o temperatură definită (v. 
Temperatură). 

Se folosesc mai multe scări de temperatură, 
importante în practică. 

Scara termometrului cu mercur, e bazată pe dila- 
tația aparentă a mercurului în sticlă. Punctul zero al 
acestei scări, ales arbitrar, e punctul de topire al 
gheței la presiunea atmosferică normală, iar punctul 
100 e temperatura vaporilor apei distilate care 
fierbe la presiunea normală. Temperatura definită cu 
ajutorul termometrului cu mercur în sistemul Celsius 
(v. Termometric, sistem ~) rezultă din relația: 


t=100 PE Po 

P100 — Po 
în care Por Pioo şi p; sunt volumele (respectiv, 
în practica construcției termometrelor, lungimile) 
coloanelor de mercur la 0°, la 100° și la tem- 
peratura t. — Scara termometrului cu mercur de- 
pinde de compoziția și, în special, de tratamen- 
tul termic al sticlei din care e construit termometrul. 
Scara termometrului cu gaz ideal e bazată pe 
dilataţia unui volum de gaz la presiune con- 
stantă sau pe creșterea presiunii unui volum con- 
stant de gaz (V. și Termometru cu gaz). Tempe- 
ratura definită cu ajutorul termometrului cu gaz 

ideal în sistemul Celsius rezultă din relația: 


—Po 


t=10 P! 
Provo — Po 
Por Pioo și P; fiind presiunile unei anumite mase 
de gaz,la volum constant, la temperaturile 0°,100° 
și t. — Scara termometrului cu gaz ideal e, de 
asemenea, o scară arbitrară, cu aceleași puncte 
0° și 100° ca și cele ale scării termometrului cu 
mercur. Scara acestui termometru depinde de 
natura gazului cu care se umple rezervorul. 
Scara termodinamică absolută e bazată pe prin- 
cipiul lui Carnot. Mărimea termometrică folosită la 
stabilirea acestei scări e randamentul unui ciclu re- 
versibil. Într'un ciclu reversibil care evoluează între 
două surse de temperatură se numesc temperaturi 
termodinamice T, și T ale celor două isoterme 
ale ciclului Carnot, mărimile definite de relaţia: 
Tu 


Q,, respectiv Q; fiind cantitatea de căldură pri- 
mită dela sursa de temperatură 7, respectiv 73. 
Scara termodinamică absolută e independentă de 
natura substanţei care se transformă. Din relația: 


Q-Q: Tae 

Qı y y 
care definește randamentul unui ciclu reversibil, 
rezultă că zero al scării termodinamice absolute 
e temperatura cea mai scăzută, la care randa- 
mentul ciclului reversibil e egal cu 1. În această 
scară, temperaturile se notează cu T şi gradele 
cu *K.— Scara termodinamică absolută nu poate 
fi realizată cu precizie printr'un procedeu care 
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să corespundă strict definiției de mai sus. De 
aceea se recurge la termometrul cu gaz pentru 
temperaturi joase şi medii, și la pirometrul optic 
pentru temperaturi înalte. 

Scara internațională de temperatură e o scară 
practică, bazată, în sistemul Celsius, pe puncte 
fixe (temperaturi de echilibru), cărora li se atri- 
bue valori numerice, cum și pe formule de inter- 
polare, cari stabilesc legătura dintre orice tem- 
peratură și indicațiile termometrelor etalonate cu 
aceste puncte fixe. 

Punctele fixe și valorile numerice ale temperatu- 
rilor respective sub presiunea de 1,013250 kg/cm? 
sunt date în tabloul de mai jos. 


Puncie fixe fundamentale și punctele 


Temperatura 
fixe primare E 


a) Tempera'ura de echilibru între oxi- 
genul lichid şi vaporii săi (punctul de 
fierbere al oxigenului) — 182,970 


b) Temperatura de echilibru între ghia'ă 
şi apă pură saturată cu aer (punctul de 
topire al gheţei): punct fix fundamental 0,0000 


c) Temperatura de echilibru între apa 
pură lichidă și vaporii săi (punciul de 
fierbere al apei): punci fix fundamental 

d) Temperatura de echilibru între sulful 
lichid şi vaporii săi (punciul de fier- 
bere al sulfului) 

e) Temperatura de echilibru între argin- 
tul solid și argintul lichid 

f) Temperatura de echilibru între aurul 
solid și aurul lichid (punctul de soli- 
dificare al aurului) 


100,000 


444,600 


960,80 


1063,0 ` 


Instrumentele etalon și formulele de interpo- 
lare împart scara în patru regiuni: 

Dela zero până la punctul de solidificare al 
stibiului (630,6*), temperatura t e dată de un 
termometru etalon cu rezistență de platină — și 
rezultă din formula 

Rp Ro (1+At+B2), 
în care R, e rezistenţa la temperatura £, a firului 
de platină, Rọ e rezistența firului de mai sus, 
măsurată la temperatura de 0°, A şi B sunt con- 
stante determinate cu ajutorul formulei de mai 
sus, pe baza valorilor R,, măsurate la punctul de 
fierbere al apei, respectiv al sulfului, 

Dela punctul de fierbere al oxigenului până 
la 0°, temperatura t e dată de un termometru 
etalon cu rezistență de platină — și rezultă din 
formula: 

R;= Ro [1+4t+Bt? +C (t—100) 2], 
în care R, și Rp sunt rezistenţele firului de pla- 
țină la ż° și la 0%; A, B și C sunt constante de- 
terminate cu ajutorul formulei de mai sus, pe 
baza valorilor R, măsurate, respectiv, la punc- 
tele de fierbere ale apen, sulfului și oxigenului. 

Dela punctul de solidificare al stibiului (630,5*) 
până la punctul de solidificare al aurului, tempe- 
ratura t e dată de un termocuplu etalon Pt Rh 
(10%)—Pt, și rezuită din formula: 

Ep=atbt+et, 


în cere E, e tensiunea electromotoare a termo- 
cuplului etalon, când sudura rece e la 0° și cea- 
laltă e la temperatura t, iar a, şi c sunt con- 
stante determinate cu ajutorul formulei de mai 
sus, pe baza valorilor E, măsurate, respectiv, la 
punctul de solidificare al stibiului, argintului și 
aurului. 

Deasupra punctului de topire al aurului, tem- 
peratura t e dată de un pirometru optic etalon, 
din formula: 


ca 
l A (tAutTo) 
t - 
aa Ralea 
4 A(t+To) 
e -1 


în care Z, și Z 4u sunt, respectiv, energiile radiate, 
cu lungimea de undă A, în intervalul unei unităţi 
de lungime de undă emise în'unitatea de timp, 
de că!re unitatea de arie a unui corp negru, la 
temperatura t şi, respectiv, la punctul de soli- 
dificare al aurului; C; e o constantă cu valoarea 
1,438 cm grad; To e temperatura punctului de 
topire al gheţei, în grade °K, A e o lungime de 
undă din spectrul vizibil, iar e e baza logarit- 
milor naturali. 

Afară de cele șase puncte fixe fundamentale 
și primare, se pot folosi, în anumite cazuri, urmă- 
toarele puncte secundare de temperatură (date 
în sistemul Celsius): 


Temperatura de sub'imare a bioxidului de carbon  —78,5 
Temperatura de scliditicare a mercurului —38,87 
Temperatura de transiție a sultalului de sodiu 32,38 
Temperatura punctului triplu al acidului benzoic 122,36 
Temperatura de fierbere a naftalinei 218,0 
Temperalura de solidificare a staniului 231,9 
Temperatura de fierbere a benzofenonei 305,9 
Temperatura de solidificare a plumbului 327,3 
Temperatura de fierbere a mercurului 356,58 
Temperatura de solidificare a zincului 419,5 
Temperatura de solidificare a stibiului 630,5 
Temperatura de solidificare a aluminiului 660,1 


Temperatura de solidificare a cuprului în atmosteră 
reducătoare 


Temperatura de solidificare a nichelului 1453 
Temperatura de solidificare a cobaltului: 1492 
Temperatura de solidificare a paladiului 1552 
Temperatura de solidificare a platinei 1769 
Temperatura de solidificare a rodiului 1960 
Temperatura de sol dificare a iridiului 2443 
Temperatura de solidificare a wolframului 3380 


1 Templu [Xpam; temple; Tempel; temple; 
pogâny templom]. Arh.: Edificiu folosit pentru 
cultul religios. Termenul nu se foloseşte pentru 
edificiile folosite pentru cultul creştin. 

Templele vechi, şi în special cele elene şi 
romane, erau edificii cari adăposteau statua 
zeului căruia îi erau consacrate, iar uneori şi 
tezaurul cetății Ele prezintă interes din punctul 
de vedere al arhitecturii, care era reprezentativă 
pentru epoca de construcție, 


Templul egiptean, fie săpat în întregime în 
rocă (templu hipogeu), fie în parte subteran, în 
parte liber, fie complet deasupra solului, formând 
mari complexe de construcții, are la bază un 
același plan de compoziţie (mai simplu sau mai 
desvoltat), comportând aceleași grupări de ele- 
mente și având un același caracter. El era pre- 
cedat, de cele mai multe ori, de un pilon, — 
sau de un dublu pilon, — legat de intrarea 
propriu zisă printr'o alee de sfincși. Dublul pilon 
al intrării, troncopiramidal, era flancat adesea de 
una sau de două perechi de statue mari sau de 
două obeliscuri, decorate cu ieroglife și cu baso- 
reliefuri. În spatele piloanzlor de intrare era o curte 
vastă, dreptunghiulară sau pătrată. Un al doilea 
dublu pilon avea în axa sa intrarea în templul 
propriu zis, sala hipostilă fiind prima încăpere, 
Sălile hipostile, de dimensiuni mari, cu coloane 
mari, erau luminate prin frize, prin ferestre aşe- 
zate la partea superioară a zidurilor laterale. În- 
căperi din ce în ce mai scunde și neluminate 
conduceau spre sancluar — încăpere scundă, 
strâmtă şi întunecoasă, așezată în partea opusă 
intrării, 

Spre deosebire de caracterul închis, masiv şi 
tenebros al templului egiptean, templul elen (și, 
după el, cel roman) se remarcă atât prin seni- 
nătatea și armonia fațadelor, cât și prin compo- 
nența de plan. Templul elen era așezat pe o 
platformă ridicată, deasupra nivelului solului, co- 
borind în gradene: stilobatul. Elementele fața- 
delor erau bogat decorate. O scară largă, așe- 
zată pe una dintre laturile înguste, conducea 
dela nivelul solului la cel al platformei, în fața 
vestibulului, din care se intra în pronaos. Fața- 
dele înguste ale edificiului erau terminale cu 
fronton. Interiorul cel mai modest cuprindea o 
singură încăpere (cella), în care se înălța sta- 
tua zeului. 

Templele elene și cele romane se clasifică 
după importanţa lor, după modul de dispunere 
şi după numărul coloanelor cari decorează fa- 
țadele. Se deosebesc: templu în antis, sau templu 
în parastasi, tipul cel mai simplu de templu, care 
cuprinde o singură încăpere și are în față un 
mic vestibul, format din prelungirea zidurilor la- 
terale, ale căror capete sunt împodobite cu ante 
reunite. printr'un fronton, și din două coloane 
așezate pe linia antelor; templu prostil, care are 
în fața intrării principale un peristil format dintrun 
şir de coloane; templu amfiprostil, care are două 
fațade (cea principală și cea posterioară), pre- 
cedate de un peristil format dintr'un şir de co- 
loane; templu peripter, cu peristil de jur împrejur, 
având deci și fațadele laterale decorate cu co- 
loane; templu pseudoperipter, templu peripter la 
care coloanele fațadelor laterale, în loc să fie 
libere, sunt angajate în zidul cellei; templu d'pter, 
înconjurat de două șiruri de coloane; templu 
pseudodipter, templu peripier la care al doilea 
rând de coloane, în loc să fie liber, e angajat 
în zidărie; templu monopter, templu de plan cir- 
cular, înconjurat de un șir de coloane; templu 
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peristil, al cărui naos e înconjurat, spre inte- 
rior, de un șir de coloane; templu ipetru, al 
cărui naos e descoperit; templu tetrastil, hexastil, 
octastil, decastil, sau dodecastil, cari au în față 
patru, respectiv șase, opt, zece sau douăsprezece 
coloane. Prin combinarea diferitelor tipuri au 
rezultat: templu prostil tetrastil, templu prosti! 
hexastil, etc., sau templu amfiprostil tetrastil, templu 
amfiprostil hexastil, etc, 

Templele se pot clasifica și după mărimea in- 
tercolonamentului. Astfel, se deosebesc: templu 
picnostil, ale cărui coloane au un intercolona- 
ment strâmt; templu sistil, ale cărui coloane au 
un intercolonament mai puțin strâmt; templu 
eustil, cu un intercolonament just, grațios; templu 
diastil, cu un intercolonament larg; templu aero- 
stil, cu un intercolonament spaţios, aerat. 

1 Tenace [Ba3tnii; tenace; zäh; tough; sziv6s]. 
Gen.: Calitatea unui material de a prezenta te- 
nacitate (v.). 


2. Tenacitate [BA3KOCTb; ténacité; Zăhigkeit; 
tenacity; szivósság]: 1. Proprietatea unui material 
solid de a acumula o energie mare de defor- 
mație plastică în unitatea de volum, până la 
rupere, Materialele tenace se rup deci numai după 
deformații plastice specifice mari, sub sarcini 
mari, — 2. Mărime caracteristică unui material 
solid, egală cu energia de deformaţie acumulată 
în unitatea da volum, până la rupere. — 3. Pro- 
prietatea unui material de a avea la rupere o 
mare deformație plastică specifică. — 4, Mărime 
caracteristică unui material solid, egală cu defor- 
maţia lui specifică la rupere. 

Tenacitatea materialelor depinde de natura şi 
de felul solicitării lor. Există deci tenacitate la 
întindere, la compresiune, la torsiune, incovoiere, 
etc. — fiecare dintre acestea putând fi statică 
sau dinamică (la șoc), după felul cum se efec- 
tuează solicitarea. 

Materialele solide cu tenacitate dinamică mare 
au reziliență (v.) mare. 

Materialele solide cari au tenacitate mică se 
numesc fragile, respectiv casante. 


s. Tenaclu. V. Port-manuscris, 


4 Tencuială [urykarypkKa; enduit; Verputz; 
plaster work; vakolat]. Cs.: Strat de mortar în- 
tărit, ap'icat în stare plastică sau uscată pe su- 
prafețele de cărămidă, de beton, lemn, trestie, 
argilă sau rabiț, ale unei construcții, pentru a 
asigura o finisare îngrijită și a proteja suprafețele 
respective contra acțiunii agenților atmosferici, 
a infiltraţiilor de apă, a variațiilor de tempera- 
tură, etc. Tencuiala se aplică atât pe supratețele 
interioare ale construcțiilor, cât și pe cele exte- 
rioare. În vederea executării tencuelii se termină 
în prealabil lucrările a căror executare simultană 
sau ulterioară ar putea produce deteriorarea ei, 
și anume: învelitoarea sau planșeurile încăperilor 
în cari se execută tencuiala interioară; zidurile 
despărțitoare; montarea tocurilor ușilor și ale fe- 
restrelor; instalaţiile de apă și de încălzire, şi in- 
stalația electrică, 
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După procedeul de execuție, tencuiala poate | 
fi umedă sau uscată, 

Tencuiala umedă se execută dintr'un mortar 
umed, în stare plastică, aplicat manual sau me- 
canizat; întărirea tencuelii (numită impropriu us- 
care) se produce în timp. Tencuiala umedă se 
aplică, în general, în două straturi. Stratul de 
bază (grundul) e alcătuit din mortar obișnuit. 
Pentru a asigura aderenţa acestuia la suprafaţa 
respectivă, se stropește în prealabil suprafaţa. 
Peste grund se aplică al doilea strat (stratul vi- | 
zibil), alcătuit din mortar de diferite compoziţii, 
după natura tencuelii. Suprafața pe care se aplică 
tencuiala umedă se pregătește în prealabil, exe- 
cutându-se următoarele operațiuni: curățirea su- | 
prafejei de praf; crestarea suprafețelor de beton 
executate în cofraje metalice sau de cherestea 
geluită, pentru a deveni rugoase; curățirea ros- 
turilor pe o adâncime de 1 cm, la zidăria de 
cărămidă, pentru a asigura o bună legătură cu 
tencuiala; eventual, acoperirea suprafeței cu 
plasă de rabiţ. N 

Materialele principale, folosite la executarea 
tencuelii umede, sunt următoarele: varul, între- | 
buinţat, după stingere, ca pastă de var sau ca | 
var praf, sau, înainte de stingere, sub formă de! 
praf; cimentul, întrebuințat ca liant principal sau ca | 
adaus; ipsosul, întrebuințat ca liant numai la tencue- 
lile aplicate în mediu uscat; partea uscată, constituită 
din agregatele minerale de diferite mărimi şi structuri 
(nisip, mozaic, praf de piatră, etc.); adausurile, 
întrebuințate numai când e necesară obținerea 
unei tencueli cu anumite proprietăți (adausuri 
hidrofuge, întârzietori de priză, coloranţi, etc.). 

Prepararea mortarului se face manual, în var- 
nițe, sau mecanizat, cu ajutorul malaxoarelor 
speciale. La lu- 
crări importan- 
te, prepararea 
mortarului se 
face în centra- E 
le de mortar, în 
cari toate ope- 
rațiunile (trans- 
portul materia- 
lelor, încărca- 
rea lor în mala- 
xoare, prepa- 
rarea amestecu- 
lui, transpor- 
tul mortarului) 
se efectuează 
mecanic. Tran- 
sportul morta- 
rului se face, 
fie pe vertica- 
lă, cu scripe- 
tele, cu bobul, 
cu macaraua, cu pompa de mortar, fie pe ori- 
zontală, cu tomberonul, cu roaba, cu conteine- 
rul așezat pe un cărucior, cu pompa de mortar. 

Cu ajutorul unor repere (repere metalice de 
inventar sau fășii de reper) se face apoi trasarea 
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|. Trasarea suprafețelor de tencuit cu repere metalice. 
a) cu scoabe; b) cu corniere; 1) tencuială; 2) scoabe; 3) repere de fier cornier; 
4) dreptar. 


suprafețelor pereţilor și ale tavanelor, pentru a 


"obține o suprafață exactă a tencuelii, care să 


corespundă atât direcției cerute (verticală, ori- 


"zontală, inclinată), cât și grosimii indicate în pro- 


iect, Fig. la reprezintă trasarea cu repere meta- 
lice, de forma unor scoabe speciale, cu lungimea 
de 2,50 m, fixate în rosturile zidăriei, la distanţa 
orizontală de 1,00.::1,50 m una de alta. Distanța 
dintre fața superioară a scoabei și fața zidăriei 
e egală cu grosimea stratului de tencuială care 
urmează să fie aplicat. Fig. lb reprezintă tra- 
sarea cu repere metalice de corniere 30X30 mm, 
cu lungimea de cca 2,80 m, fixate, cu ajutorul 
unor susținătoare metalice speciale, pe suprafața 
care trebue tencuită. La trasarea suprafeţelor cu 
fășii de reper se execută, în prealabil, „punctarea 
suprafețelor”, adică fixarea, în diferite puncte, 
pe pereți și pe tavan, a unor martori (cuie sau 
turte de pastă de ipsos). Această „punctare”“ 
se execută cu ajutorul sforii și al firului cu 
plumb. În pozițiile stabilite pentru fășiile de 
reper, se aplică șipci așezate pe „martorii“ re- 
spectivi; apoi se aruncă mortar, cu mistria, în 
spațiul dintre șipci și perete. După ce mortarul 
a făcut priză, se scot şipcile, iar pe suprafaţa 
respectivă rămân fășiile de reper. 

Aplicarea straturilor de tencuială se face ma- 
nual (cu mistria) sau mecanizat (cu pompa de 
mortar). (v. Mașină de tencuit, sub Mașini din 
construcţii). 

În cazul tencuirii mecanizate (v. fig. I1), pompa 
de mortar (1) se instalează lângă construcția 
respectivă. Alături de pompă, pe o rampă, se 
așază un malaxor de mortar. Se alege înălțimea 
astfel, încât mortarul din malaxor să curgă în 
buncărul pompei. Dela pompă, mortarul e trimis 
printr'o condu- 
ctă verticală 
(2), echipată, 
la fiecare etaj, 
cu câte o ra- 
mificaţie cu ro- 
binet (3). Lân- 
gă fiecare ra- 
mificație se a- 
șază un bun- 
căr-tampon (4). 
Conducta ver- 
ticală se com- 
pune din două 
ramuri (dus și 
întors). Dela 
buncărul- tam- 
pon, mortarul 
curge printr'un 
furtun la pom- 
pa de mortar 
(5), aşezată la 
etajul la care se execută tencuiala. Pompa im- 


~ 


, pinge mortarul prin furtunul de cauciuc (6), ca- 


re are la capăt o duză (7). Mortarul se aplică 
pe suprafața respectivă, prin îimproșcarea lui 
prin duză, 


După destinaţie, tencuiala umedă se împarte 
în tencuială obişnuită, tencuială decorativă şi 
tencuială specială. 


II. Schemă de instalație de tencuire mecanizată. 
1) pompă de mortar; 2) conductă verticală; 3) ramiticalie 
pe etaj; 4) buncăr; 5) pompă de mortar, mobilă; 6) furtun 
de cauciuc; 7) duză. 


Tencuiala obișnuită e folosită la finisarea obiș- 
nuită a încăperilor sau, uneori, a fațadelor. Această 
tencuială e executată din mortar (fără adausuri 
speciale, coloranţi, etc.), având ca agregat ni- 
sipul obișnuit de balastieră; ea are o suprafaţă, 
în general, netedă, fără prelucrări speciale. Pentru 
executarea tencuelii obișnuite se folosesc mor- 
tare de diferite compoziții; de exemplu: mortar 
de var-nisip, în proporțiile 1:3-::1:4 (var: nisip), 
fără adaus de ipsos; mortar de var-nisip cu adaus 
de ipsos în proporțiile 1:2,5-::1:3 (var: nisip), cu 
adaus de 5:10 kg ipsos la 1 m? suprafață de 
tencuit; mortar mixt (ciment: var: nisip) cu do- 
zajul 1:1:6:::1:2:8; mortar de ciment cu dozajul 
1:1-+-1:6 (ciment : nisip).— După calitatea exe- 
cuției se deosebesc mai multe tipuri de tencu- 
ială obișnuită. Tencuiala brută e compusă din- 
tr'un singur strat, care se aplică și se nete- 
zește cu mistria. Se execută din mortar de var, 
sau din mortar de var cu adaus de ciment. 
E folosită la calcane, la pivnițe, la poduri, cum 
și la clădirile de importanță mică (depozite, ma- 
gazii, etc.). — Tencuiala drișcuită e compusă din 
două straturi (grundul și stratul vizibil). Stratul 
vizibil se execută dintr'un mortar cu nisip fin 
(tinciu), care se aplică şi se netezește cu drişca.— 
Tencuiala netezită (gletuită) se execută cu un 
strat vizibil de pastă de ipsos sau de pastă de 
var, care se aplică și se netezește cu drișca de 
oțel. Se folosește când e necesară o finisare de 
calitate superioară. — 

Tencuiala decorativă e caracterizată printr'o 
finisare arhitectonică a suprafeței; ea nu re- 
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clamă zugrăvirea sau prelucrarea ulierioară; aspec- 
tul suprafeței se obține prin alegerea compo- 
ziției mortarului sau prin metoda de prelucrare 
a suprafeței tencuelii. — Tencuiala decorativă e 
folosită în special la finisarea fațadelor. Meto- 
dele de prelucrare a suprafeței acestei tancueli 
depind de natura liantului și a agregatului, de 
gradul de întărire al stratului de tencuială în mo- 
mentul începerii lucrului, și de uneltele folosite 
pentru prelucrare. Tencuiala decorativă cu fața 
prelucrată poate fi de: mortar de var simplu 
(prelucrat în stare plastică), mortar de var cu 
adaus până la 25% ciment (prelucrat în stare 
semiplastică), sau mortar de ciment (prelucrat în 
stare întărită). — Din punctul de vedere al mo- 
dului de prelucrare a suprafeței, se deosebesc 
numeroase tipuri de tencuială decorativă. 
Tencuiala stropită se execută în două straturi: 
primul strat e aplicat cu drișca, iar stratul următor 
e stropit, fie cu o perie cu părul lung și aspru, 
fie cu o mătură obișnuită, fie cu mistria, printr'o 
plasă așezată paralel cu suprafaţa care trebue 
tencuită, fie mecanizat, cu ajutorul unui dispo- 
zitiv cu palete. Tencuiala stropită cu fulgi. se ob- 
ține prin aplicarea a două straturi de mortar de 
colori diferite (dintre cari, al doilea, de mortar 
alb sau de coloare deschisă), obținându-se o 
suprafață care imită fulgii de zăpadă. Tencuiala 
stropită, tratată cu acid clorhidric, prezintă o 
structură granulată. — Tencuiala prelucrată - cu 
peria se obține prin prelucrarea cu o perie tare 
(de sârmă, de păr sau de cauciuc) a tencuelii 
în stare plastică și care se prezintă sub forma 
unei suprafețe rugoase sau fin granulate, care 
imită piatra naturală. Mortarul folosit este exe- 
cutat cu agregate cu granulefine. Grosimea stra- 
tu'ui vizibil este de 5:::7 mm, în cazul unei pre- 
lucrări mai fine, și de 7-::12 mm, în cazul unei 
prelucrări aspre. — Tencuiala striată se obține 
prin prelucrarea suprafeţei în stare semiplastică, cu 
diferite unelte pentru sgâriat (piepteni, feres- 
traie, perii) și are o suprafață care imită struc- 
tura pietrelor naturale, prezentând striuri verti- 
cale, orizontale sau ondulate.— Tencuiala în imi- 
tație de pietriș se obține prin aruncarea, peste 
stratul de mortar aplicat în prealabil, a unui strat 
de pietriș curat, cu mărimea granulelor de 5:::6mm, 
umezit în prealabil și apoi aruncat în mod uni- 
form pe perete, presându-se în mortarul moale 
cu o drișcă de lemn sau cu o rașchetă. Pentru 
a obține un aspect mai frumos, stratul vizibil se 
colorează.— Tencuiala în formă de evantaliu se 
obține prin apăsarea și rotirea mistriei cu un sfert 
de cerc pe stratul de tencuială aplicat pe supra- 
fața respectivă. Stratul vizibil are grosimea de 
20 mm,— Tencuiala cu picături prelinse se obține 
prin turnarea cu mistria, peste stratul de moriar brut, 
a unui mortar subțire, în cantităţi mici, cari se 
preling sub formă de picături întărite. — Tencu- 
iala suptă se obține prin apăsarea, pe suprafaţa 
mortarului proaspăt aplicat, a unui disc de lemn 
sau de pâslă, și prin îndepărtarea bruscă a acestui 
disc.— Tencuiala solzoasă se obține prin aplicarea. 
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unui mortar consistent, apăsarea lui cu mistria 
în formă de arc de cerc și netezirea excesului 
de mortar. Stratul vizibil are grosimea de 20.::25 mm. 
Tencuiala ciclopică se obţine prin trecerea mistriei 
peste mortar, pe distanțe mici și în diferite di- 
recţii. Stratul vizibil are grosimea de 15:::20mm, 
iar agregatul este un nisip cu granule de dimen- 
siuni mari. Tencuiala granuloasă netezită se ob- 
ține prin drişcuirea stratului vizibil în sens cir- 
cular, cu o drișcă lungă. Stratul vizibil are gro- 
simea de 1012 mm.— Tencuiala italiană se 
obține prin stropirea mortarului cu mătura și 
drişcuirea ulterioară, uşoară, cu drișca de oţel. 
Stratul vizibil are grosimea de 12:15 mm.— Ten- 
cuiala californiană se obţine prin frecarea cu o 
bucată de postav a tencuelii aplicate cu mistria, 
şi netezirea ulterioară cu drișca. Stratul vizibil are 
grosimea de 12:::15 mm.— Tencuiala cu mortar 
aruncat în cantităţi mari se obţine prin aplicarea 
a două straturi de mortar, primul netezit cu drişca, 
iar celălalt, aplicat prin aruncarea în cantităţi 
mari, cu mistria, — Tencuiala rașchetată se obține 
prin frecarea cu rașcheta a suprafeței de tencu- 
ială în stare semiplastică. Prin rașchetare, o parte 
din granulele dela suprafața tencuelii sunt dislo- 
cate, lăsând în locul lor goluri de diferite mă- 
rimi. Rașchetarea se execută după 1-::2 ore dela 
aplicarea stratului vizibil. Grosimea stratului vi- 
zibil este de 5:12 mm, după mărimea granu- 
lelor agregatului. — Tencuiala buciardată se ob- 
ține prin lovirea tencuelii complet întărite (după 
7-8 zile dela aplicarea ei), cu buciarda, până 
când pelicula dela suprafață se desprinde de 
tencuială și lasă să se vadă granulele agrega- 
tului.— Tencuiala șpiţuită se obține prin cioplirea 
cu şpțul a suprafeței tencuelii întărite. Stratul 
vizibil imită piatra naturală şi are grosimea de 
20:::30 mm. — Tencuiala în imitație de bosaje se 
obține prelucrând suprafața bosajului cu șpiţul 
sau cu buciarda, iar bordurile bosajului, cu dalta 
dințată. Stratul vizibil are grosimea de 25:::30 mm, 
iar agregatele (griș de piatră) au granulele de 
2,53 mm, — Tencuiala cu caneluri se obține prin 
prelucrarea cu daita cu dinţi, sau cu scalpelul, a su- 
prafeţei întărite a tencuelii. Stratul vizibil are grosi- 
mea de 15:::30 mm. — Tencuiala în imitație de tuf 
se obține prin prelucrarea combinată a suprafeţei 
tencuelii întărite; în prealabil se prelucrează su- 
prafața, prin cioplirea fină cu un ciocan cu cu- 
tite, și apoi, prin cioplirea cu şpiţul. În acest 
mod, între șanțurile mari, datorite șpițului, rămân 
suprafețe mici, cu cioplitură fină. Stratul vizibil 
are grosimea de 25:::30 mm. — Tencuiala pre- 
lucrată cu aparatul de sablaj are suprafața cu 
structura granulată fin, imitând gresia. — Tencu- 
iala în imitație de terrazzo se obține prin șlefu- 
irea, cu piatră de șmirghel sau cu carborundum, 
a suprafeței întărite a tencuelii. Stratul vizibil are 
grosimea până la 5 mm. Agregalele folosite 
sunt de griș colorat, având mărimea granulelor 
de 2,5:::3 mm.— Sgraffito e o tencuială decora- 
țivă specială, obținută prin aplicarea prealabilă 
a unui strat de mortar obişnuit, peste care se 


aplică mai multe straturi de mortar colorat; stra- 
turile de mortar colorat superioare se sgârie 
după un desen dat, până la desvelirea straturilor 
inferioare. — Tencuiala cu profiluri e executată cu 
șabloane de diferite forme, confecționate după 
detaliile prevăzute în proiectul de execuţie. Ten- 
cuiala cu profiluri se foloseşte la executarea 
scafelor, a cornișelor, asizelor, rosturilor. 


Din punctul de vedere al compoziției morta- 
rului se deosebesc, de asemenea, numeroase 
tipuri de tencuială decorativă, 


Tencuiala colorată e executată din mortar de 
var cu nisip, adăugindu-se un colorant (negru 
de fum, ocru, miniu, umbria, etc.). Agregatele 
sunt nisipuri naturale cuarțoase, cu granulaţie 
fină, sau nisipuri artificiale. — Tencuiala de te- 
rasit se execută cu un mortar compus dintr'un . 
amestec de agregate, de liant, colorant și un 
component stabil, sub formă de mici solzi de 
mică, Agregatele, sub formă de griș, au gra- 
nule de difarite mărimi (12 mm; 2:::4 mm; 
4:6 mm), Solzii de mică au mărimile de 2:::5 mm. 
Colorile principale ale terasitului sunt: alb, ce- 
nușiu, crem, galben, portocaliu, roz, roşu, verde, 
cafeniu, — Tencuiala în similipiatră e execu- 
tată cu mortar de ciment preparat cu agre- 
gate sub formă de griş din roce decorative 
concasate (granit, marmură, calcar, cuarţit). Su- 
prafața se prelucrează, în stare întărită, cu sculele 
folosite la cioplirea pietrei. — Stucul (marmura 
artificială lustruită cu piatră de frecat) e execu- 
tat dintr'un amestec de ipsos, apă, cleiu și colo- 
ranți. Finisarea suprafeţei se face prin șlefuire și 
lustruire cu piatra de frecat.— Tencuiala lucioasă 
(marmură artificială lustruită) e executată dintr'un 
amestec de var şi de marmură măcinată. Fini- 
sarea suprafeţei se face prin lustruire cu fierul 
cald, cu emulsie de săpun sau cu ceară. Stratul 
vizibil are grosimea de 10:12 mm și se aplică 
în trei reprize succesive. — 


Tencuiala care are o destinaţie specială sau 
care e executată cu materiale sau cu procedee 
speciale se numește tencuială specială. 

Tencuiala hidroizolantă protejează construcţia 
sau părți din construcție contra infiltrării apei sau 
a umezelii, şi e executată din mortar de ciment 
aplicat prin torcretare sau din mortar de ciment 
cu adaus hidrofug, aplicat și netezit cu mistria, 


Tencuiala torcretată e executată din mortar de 
ciment 1:2-::1:3 (ciment: nisip), aruncat pe su- 
prafața respectivă cu ajutorul unui injector. Da- 
torită presiunii cu care se lovește de suprafața 
respectivă, tencuiala torcretată e foarte compactă, 
realizând astfel un strat hidroizolant. Pentru a 
mări stabilitatea tencuelii torcretate și pentru a 
preveni fisurile de contracțiune sau eventualele 
deformaţii, stratul de tencuială se armează cu o 
plasă de sârmă, fixată de o reţea de vergele 
de oțel. Tencuiala torcretață e executată în mai 
multe straturi, fiecare strat având grosimea de 
810 mm. Straturile se aplică la interval de o 
zi. După torcretare, suprafață proaspăt tencuită 


trebue ferită, timp de 10 zile, de uscarea ra- 
pidă, pentru a evita apariţia fisurilor. Această 
protecțiune se realizează prin acoperirea supra- 
fejei cu saci, rogojini, etc. și prin udarea lor 
continuă. — Tencuiala de ciment cu adaus hidrofug 
e executată dintr'un mortar de ciment 1:2:::1:3 (ci- 
ment: nisip), la care se adaugă un produs hidrofug 
(ceresit, acvabar, etc.). Mortarul e aplicat pe 
suprafața de tencuit în mai multe straturi, e drișcuit 
şi netezit cu  mistria. Grosimea tencuelii cu 
adaus hidrofug este de cel puțin 2cm. Tencuiala 
proaspăt executată trebue ferită de uscare rapidă, 
de solicitări mecanice și de îngheț. 


Tencuiala termoizolantă protejează construcția 
sau părți din construcție contra variațiilor de tem- 
peratură. Pentru executarea ei se folosesc mortare 
cari au, în stare uscată, greutatea specifică apa- 
rentă între 600 și 1200 kg/m?. Ca agregat, se 
folosesc: sgura de cazan cu granule de dimen- 
siuni mici, fărâmături de tuf sau de piatră ponce, 
rumeguș, griș de cărbune, etc, 


Tencuiala fonoizolantă protejează construcția 
sau părți din construcție contra sgomotelor de 
şoc sau contra sgomotelor aeriene. Ea se execută 
din diferite compoziţii, având ca agregat piatra 
ponce sau sgura de cazan. Pentru a mări capa- 
citatea de izolare fonică, tencuiala fonoizolantă 
se aplică pe un strat de mortar cu granule mari, 
sau pe un strat de vată de sgură sau de pâslă 
de asbest. 


Tencuiala de protecțiune contra razelor Roent- 
gen e executată din barită, ciment și apă. Doza- 
jul folosit curent pentru această tencuială este: 
1:1/4:4 (ciment: var pastă: barită). Raportul apă/ci- 
ment se ia de maximum 1,4, adausul de apă 
micșorând rezistența mecanică a tencuelii. 


Tencuiala pentru fresce, picturi și tempera e 
executată din mortar preparat cu var și cu nisip 
cuartos sau de marmură. Durata tencuelii trebuind 
să fie aceeași ca durata construcției, mortarul e 
preparat din materiale durabile, iar execuţia ten- 
cuelii se face cu o deosebită grijă. 


Tencuiala cu argilă stabilizată e executată dintr'un 
mortar preparat cu nisip şi argilă, la care se adau- 
gă un stabilizator (ciment, var sau gudron), sta- 
bilizatorul având rolul de a înlătura eventualele 
fisuri ale argilei. 

Tencuiala turnată e executată cu un mortar fluid, 
de var cu ipsos, turnat între suprafața de tencuit 
şi un cofraj special, format din panouri cari sunt 
unse, înaintea montării, cu o emulsie (300 g săpun 
şi 4 litri petrol la o găleată de apă fierbinte), pen- 
tru a împiedeca aderarea tencuelii la cofraj. — 


Tencuiala uscată se execută prin fxarea pe 
suprafeţele pereților a unor plăci prefabricate de 
ipsos sau de materiale organice, de formă drept- 
unghiulară, cu lățimea de 700:::1000 mm, lun- 
gimea de 1000.::3200 mm și grosimea de 8:::12mm. 
Acest procedeu înlocuește procedeul umed de 
tencuire și e folosit la tencuirea suprafețelor in- 
țerioare ale construcțiilor. Fixarea plăcilor de 
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tencuială uscată pe pereți și pe tavane se exe- 
cută, fie cu cuie bătute în șipci, fie prin li- 
pire pe fășii de repere, fie prin lipire prin puncte, 
fie prin lipire prin dopuri de ipsos, fie prin 
fixarea cu pioneze speciale. După fixarea plăci- 
lor de tencuială uscată se execută prelucrarea 
rosturilor, care se face, fie prin șpacluire şi lipi- 
rea ulterioară a unor fășii de tifon sau de hârtie 
perforată, fie prin acoperirea rosturilor cu pro- 
filuri de lemn sau de metal, fie prin prelucrarea 
aparentă a rosturilor. Finisarea suprafeţei tencu- 
elii uscate se realizează prin lipire de tapet sau 
prin zugrăvire obișnuită. — După natura plăcilor 
folosite, tencuiala uscată poate fi: — tencuială 
uscată, executată din plăci confecționate din ipsos 
amestecat cu 3% rumeguș de lemn și căptușite 
ps ambele fețe cu carton, marginile longitudi- 
nale ale plăcilor putând fi acoperite sau neaco- 
perite cu carton; — tencuiala uscată organică 
(orgalit), executată din plăci confecţionate din 
fibre organice (lemn defibrat, cânepă, etc.), 
presate prin procedee industriale; — tencuiala 
uscată ghipso-organică e executată din plăci 
confecționate din ipsos cu 6-::10% fibre orga- 
nice înglobate uniform în masa pastei de ipsos. 

1, Tencuiala, mașină de netezit ~. Cs. V. 
Mașină de netezit tencuiala, sub Mașini din con- 
strucții. - 

2. Tencuit. Ind. țăr.: Așezarea în stive, pe ca- 
lități, a păpușilor de tutun, în scopul de a fi 
predate. 

s Tencuit, mașină de ~. Cs. V. Mașină de 
tencuit, sub Mașini din construcții. 


« Tendă [renr namaria; tente; Sonnense- 
gel, Sonnenzelt; tent; napvitorla, napsâtor]. Nav. 
m.: Acoperiş confecţionat prin coaserea mai 
multor fețe (v. sub Velă) de pânză, pentru a 
constitui o suprafață mai mare, și prin croirea 
acesteia după formele rufului sau ale suprastruc- 
turii. Se întinde pe tendar, deasupra punţii, astfel 
încât să aibă pante de scurgere pentru apa de 
ploaie, spre a apăra punţile de ploaie și de ra- 
zele soarelui. Se folosește la comandă, pe punțile 
superioare neacoperite, la provă și la pupă, etc. 


s. Tendaletă [renr; tendelet; Bootzelt; awning, 
tilt; fedélzeti sátor]. Nav. m.: Tendă (v.) mică, 
folosită pentru acoperirea unei îmbarcații, la pupă, 
sau pentru a apăra bordurile unei nave de ra- 
zele soarelui. 


s. Tendar [packoc renra; longeron de tente; 
Sonnensegel, Strebe, Zeltstrebe; awning stretcher; 
sâtortâmasz]. Nav, m.: 1. Bară sau țeavă de olel 
rezemată pe suporturi metalice — și care ser- 
vește la susținerea tendei, pe punţile deschise 
ale unei nave. — 2. Grindă longitudinală de 
lemn, rezemată pe suporiuri de lemn, care ser- 
vește la susținerea capotelor bărcilor de serviciu 
și de salvare ale unei nave. 

2 Tender [renpep; tender; Tender; tender; 
szerkocsi]. C. f.: Vehicul de cale ferată, atașat la 
locomotiva cu abur, împreună cu care formează 
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o unitate de vehicul motor, și servind la de- 
pozitarea și transportul combustibilului și al-apei 


|. Tender cu trei osii, 


necesare locomotivei. Tenderele se construesc 
în general cu trei (v. fig. 1), cu patru (v. fig. I) 
sau cu cinci osii. 


o 
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Il. Tender cu patru osii. 


Părţile principale ale tenderului sunt: carul, 
cutia de cărbuni, rezervorul de apă și (eventual) 
rezervorul de păcură. 

Carul tenderului e constituit de șasiu (împre- 
ună cu accesoriile sale, formate din aparatele de 
legare și de ciocnire) și din aparatul de rulare. 
La tenderele cu trei osii, șasiul e format (v. 
fig. III), în general, din două longeroane de 


III. Şasiu ce tender, 
1) traversă frontală; 2) longeron intermediar; 3) bloc de 
înhămare; 4) curățitor de cale; 5) suport de rezervor; 
6) longeron; 7) placă de gardă. 


tablă, consolidate prin bare transversale, iar la 
tenderele cu patru, respectiv cu cinci osii, din 
patru longeroane de bare profilate, consolidate 
prin bare transversale în depui axei transver- 
sale a tenderului și al axei transversale a bo- 
ghiurilor. În faţă, în dreptul legăturii cu locomo- 
tiva, consolidarea șasiului se face prin blocul de 
înhămare al tenderului (v.), care conţine și apa- 
ratul de legare și de ciocnire dintre locomotivă 
și tender. În spate, consolidarea se face prin 
traversa frontală a tenderului, pe care se mon- 
tează aparatele de legare și de ciocnire (v. fig. 
sub Bloc de înhămare a tenderului). 


Aparatul de rulare e constituit din osiile mon- 
tate, din cutiile de unsoare cu patinele și plăcile 
de gardă, și din suspensiune. La tenderele cu 
trei osii, suspensiunea e pe deasupra (v. fig. IV); 


IV. Suspensiunea tenderului cu trei osii. 
1) suspensor; 2) balansier; 3) cutie de unsoare. 


osiile din urmă sunt legate între ele prin balan- 
siere, tenderul rezemându-se astfel în patru puncte. 
Tenderele cu patru osii se reazemă pe două bo- 
ghiuri. Tenderele cu cinci osii au în față un bo- 
ghiu cu două osii, celelalte trei osii fiind legate 
între ele prin balansiere și montate în șasiul 
tenderului. 


Suspensiunea tenderului (v.) e realizată prin 
resorturi de suspensiune și balansiere (v. fig. V). 


V. Suspensiunea tenderului cu patru osii. 
1) crapodina boghiului; 2) traversă dansantă; 3) reazem; 
4) pivot; 5) arc cu foi eliptice duble; 6) falcă de rezemare. 


Cutia de cărbuni, de formă aproximativ pa- 
ralelepipedică, e așezată deasupra rezervorului 
de apă, al cărui plafon constitue fundul cutiei 
de cărbuni, și e mărginită de pereții verticali 
de tablă; în partea de sus și spre locomotivă, 
cutia e deschisă. Pentru a nu se îngrămădi căr- 
bunii spre spatele tenderului, fundul cutiei e 
inclinat spre locomotivă. Pe cutie sunt amenajate 
dulapuri și locuri pentru depozitarea uneltelor, 
a canelor de uns și a hainelor personalului de lo- 
comotivă. 


Rezervorul de apă, de formă aproximativ pa- 
ralelepipedică, e montat direct pe șasiu. El 
se umple cu apă prin 1:::3 guri de umplere, așe- 


zate la spate, respectiv lateral. Alimentarea cu 
apă a căldării se face prin două semiacuplări 
flexibile (cu tuburi de cauciuc), cari leagă rezer- 
vorul cu conducta de aspirație de pe locomotivă. 

La locomotivele cu ardere de păcură în ames- 
tec cu lignit, rezervorul de păcură e montat 
deasupra rezervorului de apă; el are formă drept- 
unghiulară sau în U. 

Capacităţile cutiei de cărbuni, a rezervorului 
de apă şi a rezervorului de păcură, se determină 
după lungimea secțiilor de remorcare pe cari 
circulă locomotiva și după felul și greutatea tre- 
nurilor. Astfel, caracteristicele tenderului cuprind 
capacitatea cutiei de cărbuni, în tone, și volumul 
rezervoarelor de apă și păcură, în metri cubi. 

La locomotivele cu alimentare mecanizată (cu 
stokere) se montează pe tender silozul de căr- 
buni, motorul cu abur al stokerului și o parte 
din transportorul de cărbuni cu melc. 

La locomotivele pentru trenuri de mare vitesă 
se carenează și tenderele. Cutia de cărbuni se 
îmbracă într'un înveliş de tablă și cărbunii se 
aduc în faţă printr'un vagonet pe role. 

La locomotivele cu condensație, condensatorul 
de abur și diferitele rezervoare de apă (apă 
filtrată, condensată, brută) sunt montate pe tender 
(v. şi sub Locomotivă cu abur, cu condensație). 

Tenderele locomotivelor cu ardere de cărbune 
pulverizat cuprind și moara de cărbune, respectiv 
silozul de cărbune pulverizat. 

Pentru reducerea greutății tenderului, se ge- 
neralizează asamblarea diferitelor părți prin su- 
dură. La unele tipuri de tendere, șasiul e supri- 
mat, culia de cărbuni și rezervoarele rezemându-se 
direct pe cadrul boghiurilor. Rezervorul de apă 
are forma de semicilindru. Suporturile aparatului de 
ciocnire și de legare, ca și cele ale blocului de 
înhămare, sunt fixate prin sudură de rezervorul 
de apă. 

Echipamentul de frână continuă automată al 
tenderului e asemănător cu cel al vagoanelor 
(v. şi sub Frână continuă), Afară de acest sistem 
de frână, tenderele sunt echipate și cu frână de 
mână cu tijă filetată sau cu contragreutate. 

1. Tendinţă barometrică [renmeninna aB- 
Jenna; tendence barometrique; Barometerten- 
denz, Lufidrucktendenz; barometer tendency; 
barométłeres tendencia, légnyomási irânyzat]. 
Meteor.: Diferența dintre presiunea atmosferică 
într'un moment dat și cea observată cu trei ore 
înainte, într'o localitate dată. 

2. Tendor. Tehn.: Sin. Întinzător (v.). 

3. ~ de curea. Sin. Întinzător de curea (v.). 
V, și sub Întinderea curelei. 

+. Tennantit [rennanTur; tennantite; Arsen- 
falherz, Tennantit; tennantite; tennantit]. Mineral.: 
Varietate de tetraedrit cu arsen, cu luciu metalic, 
de coloare cenușie până la neagră, cu gr. sp. 
4,4-::4,8, și cu duritatea 4. 

s. Tenorit [Tenopur; tenorile; Tenorit; teno- 
rite; tenorit]. Mineral: CuO. Oxid de cupru, 
natural, cristalizat în sistemul triclinic. Se întâl- 
nește în foițe negre, provenite din desagregarea 
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altor minerale cu cupru, mai ales a chalcozinei, 
a cupritului, etc. 

s. Tensiometru | reicHoMeTp; tensiomâtre; 
Tensiometer; tensiometer; tenziâmeter]. Fiz.: In- 
strument pentru determinarea tensiunii superfi- 
ciale a lichidelor, prin măsurarea forței necesare 
pentru smulgerea unui inel de sârmă metalică, 
așezat pe suprafața lichidului. 

1. Tensiune [Hanpaitenne; tension; Span- 
nung; tension; feszültség]: 1. Fiz., Tehn.: Termen 
comun pentru tensiune mecanică (v. Tensiune 2), 
tensiune electrică, . tensiune magnetică (v.) și 
tensiune maxwelliană (v.). 

s. Tensiune [vanpamenue; tension; Spannung; 
stress; feszültség]. 2. Mec. Forţele de coeziune 
dintr'un corp continuu se exercită numai între 
părțile lui infinit apropiate una de alta. Imagi- 
nând deci o secțiune printr'un astfel de corp, 
forțele de coeziune dintre cele două părţi ale 
lui pe cari le separă secţiunea, se exercită numai 
între fețele celor două părți, determinate de 
ea. În Mecanica corpurilor continue se face ipoteza 
fundamentală că raportul dintre forța de coeziu- 
ne care se transmite printr'o arie a unei secțiuni 
oarecare, imaginată în corp, dintr'o parte a 
corpului în cealaltă parte, tinde către o limită 
finită și bine determinată. ăia 

Limita câtului dintre forța de coeziune F,, care 
se exercită asupra unei părți dintr'un corp con- 
tinuu, printr'o porțiune din suprafaţa ei, de nor- 
mală exterioară v, și dintre aria A, a porțiunii 
de suprafață, când aceasta tinde către zero, 
menținându-și orientarea și restrângându-se a- 
supra unui punct P, se numește tensiunea 7,, care 


se exercită în punctul P, printr'o secțiune nor- 


mală pe orientarea v, asupra părții considerate a 
corpului: 


(1) T,= lim 


Tensiunea depinde, în cazurila cele mai ge- 
nerale, de poziția și de orientarea elementului 


de secțiune dA, Vectorul ei 7, nu e dirijat, în 


general, de-a-lungul normalei, ci formează cu 
ea un unghiu; el se poate descompune deci 
într'o componentă nor- 
mală pe elementul de 
secțiune 7, și în una 
tangențială t, (v. fig. 
1). Prima se numeşte 
tensiunea normală din 
fața dA,, iar cea de 
a doua se numește 
tensiunea tangențială 
din acea faţă. Con- 
form principiului ac- 
țiunii și reacţiunii, tensiunea 7,,, care se exercită 
prin aceeași secțiune asupra celeilalte părți a 
corpului, e egală şi de sens contrar cu 7,, adică 
1,= —%y. Dacă tensiunea normală 7,,, care se 


|, Descompunerea vectorului ten- 
siure tą, în tensiune normală Tyy 
și în tensiune tangențială Tyt 
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exercită asupra primei părți a corpului, e dirijată 
după normala exterioară, respectiv interioară, 
tensiunea Tw! care se exercită în acelaşi punct 


asupra celeilalte părți a corpului, e dirijată, de 
asemenea, după normala exterioară, respectiv 
interioară a suprafeței acestei părți. Tensiunile 
normalė dirijate după normalele exterioare se 
numesc tensiuni de întindere; cele dirijate după 
normalele interioare se numesc tensiuni de com- 
presiune. 

Dintre infinit multele tensiuni corespunzătoare 
secțiunilor cari trec printr'un același punct al unui 
corp, numai tensiunile cari corespund la trei 
secţiuni de orientări diferite sunt independente; 
tensiunile corespunzătoare celorlalte secţiuni se 
pot calcula în funcțiune de acestea, pe baza 
principiului că orice porliune dintr'un corp con- 
tinuu se comportă ca un corp căruia i se pot 
aplica teoremele generale ale Mecanicei. Alegem, 
drept o astfel de porţiune dintr'un corp, un 
tetraedru infinit mic, cu trei feţe paralele cu 
planzle de coordonate ale unui sistem drept de 
coordonate cartesiene triortogonale şi cu a patra 
faţă în elementul de suprafaţă dA. Feţele tetraedru- 


lui sunt infinit mici; forțele cari se transmit prin ele 
pot fi considerate, pentru fiecare faţă în parte, para- 
lele și uniform repartizate, astfel încât rezultantele 
lor trec prin centrele de greutate ale fetelor. Sen- 
surile pozitive pentru tensiunile normale din cele 
trei fețe paralele cu planele de coordonate, fiind 
îndreptate spre normalele exterioare corespun- 
zătoare ale tetraedrului (adică fiind atribuite ten- 
siunilor de întindere), sunt îndreptate în sensurile 
negative ale axelor corespunzătoare de coordo- 
nate, astfel încât și sensurile pozitive pentru 
componentele tensiunilor tangențiale din: aceste 
fețe, de-a-lungul axelor, coincid cu sensurile 
negative ale axelor de coordonate corespunză- 
toare (v. fig. II). Fiecare componentă e notată 


„ Tensorul tensiunii într'un corp. 


cu simbolul 7 având doi indici, dintre cari primul 
indică axa normală pe fața prin care se trans- 
mite tensiunea respectivă, iar al doilea indică 
axa de-a-lungul căreia e îndreptată componenta 
considerată. Astfel, toate tensiunile normale obțin 
indici egali (Tpx: Tyy Și Ta) și toate tensiunile 
tangențiale obțin indici diferiţi (Ta, tyy: Tyg: etc). 
Tensiunea din cea de a patra faţă a tetraedrului, 


a cărei normală exterioară formează unghiurile 
directoare «,,, Oyy ȘI ya, respectiv cu axele 
Ox, Oy și Oz ale sistemului de coordonate, e 
reprezentată ca vector 7, și e descompusă în 
trei componente (în general, inclinate față de 
acea fală), orientate de-a-lungul celor trei axe 
de coordonate Ox, Oy și Oz şi notate, respec- 
tiv, CU Tyge Tyy ȘI Tyge 


Asupra tetraedrului se pot exercita (afară de 
forțele de coeziune transmise prin cele patru 
fețe ale lui, egale cu produsele tensiunilor prin 
ariile acelor feţe) și forțe exterioare, cum e greu- 
tatea sau cum sunt forțele de natură electrică 
sau magnetică, — și forțele inerțiale, dacă tetrae- 
drul e în mișcare accelerată. Forţele exterioare 
şi inerţiale fiind proporționale cu volumul te- 
traedrului, iar forțele transmise ca tensiuni prin 
fetele lui fiind proporţionale cu ariile lor, când 
dimensiunile lineare ale tetraedrului tind către 
zero, forțele exterioare și inerțiale tind mai repe- 
de către zero și sunt neglijabile față de cele 
transmise ca tensiuni. Când dimensiunile linea- 
re ale tetraedrului tind către zero, fața dA, 
tinde să treacă prin punctul P, în care se 
urmărește starea de tensiune; din condiţiu- 
nea de echilibru pentru tetraedru se obține o 
relație între tensiunile din cele patru feţe ale 
tetraedrului, care e valabilă şi între tensiunile din 
patru secțiuni cari trec prin punctul P. — Con- 
dițiunea de echilibru față de deplasare impune ca 
fiecare dintre sumele componentelor x, y respec- 
tiv z, aleforțelor transmise prin tensiunile din cele 
patru fețe ale tetraedrelor, să fie egală cu zero. 
Dacă dA, e aria feței v a tetraedrului, ariile 
dAz, d4, și d4, ale fețelor lui, respectiv nor- 
male pe cele trei axe de coordonate, sunt 
dA,=dA4, cosa, ji dA,=dA, cos @,yi 


dA,=d4, cos ae 


Componenta x a forței transmise tetraedrului prin 
fața dA, e deci: 


(a) 
componenta x a forței transmise tetraedrului 
prin fața d4, e 


(b) Tyg’ dA, =T, dA, COS ayy; 


componenta x a forței transmise tetraedrului 
prin fața dA, e 


(c) 
iar componenta x a forței transmise tetraedrului 
prin faţa d4, e: 

(d) Tyr’ d4, 

Ultima e pozitivă când e îndreptată în sensul 
pozitiv al axei Ox, prin opoziție cu celelate 
trei, cari sunt pozitive când sunt îndreptate în 
sensul negativ alaxei Ox. Spre a avea echilibru, 
componenta (d) trebue să fie deci egală cu 
suma componentelor (a), (b) și (c), de unde 


Tis dA, =T d4, cosa,, i 


Ta dA, Ta" dA, COS ai 


urmează prima 'dintre următoarele trei relații: ` 


Tu Taz COS Ayy t Ta COS a, PE COS a; 
(e) 4 Tyy = Try COS «yp HT, cos Sari a cos 4; 
T Tyr = Tyg COSOuu Er COS Qy tT COS ayz, 


Ultimele două relații sunt obținute prin permutarea 
ciclică a celor de ai doilea indici x, y și z ai 
componentelor tensiunilor, și se obțin analog ca 
prima. 

Spre a cunoaște starea de tensiune dintr'un 
punct, adică componentele normale și tangen- 
fiale ale tensiunii din orice secțiune care trece 
prin acel punct, oricare ar fi orientarea ei, trebue 
să se cunoască deci componenta normală și cele 
două componente tangențiale numai pentru trei 
secțiuni necoplanare (în cazul de mai sus, tri- 
rectangulare) cari trec prin acel punct, adică în total 
nouă mărimi scalare. Înmulțind prima dintre aceste 
relații cu versorul i al axei Ox, a doua cu 


versotul j al axei Oy şi a treia cu versorul kal 
axei Oz, și observând că vectorul 


(f) 7 Si tati tytk A 
reprezintă, în mărime şi orientare, vectorul ten- 


siunii din fața v a tetraedrului, și mai observând 
că, analog, vectorii 


(9) T, Site bit Taai 


T =it tjt tkt ysi 
T= iT tity tk Ta 
reprezintă vectorii tensiunilor din feţele tetrae- 
drului cari sunt respectiv perpendiculare pe axele 
Ox, Oy şi Oz, se obţine din (e): 
(2) Ty =T, COS 4, p HT, Cosa, y HT, cosa,,. 
Această relație arată că vectorii 7, ai tensiunilor 
din diferitele secțiuni cari trec printr'un punct 
sunt valorile vectoriale, asociate normalelor sec- 
țiunilor, ale unui tensor de ordinul al doilea 
(v. Tensor), numit tensorul tensiune. 

Forțele cari se transmit ca tensiuni asupra 
tetraedrului elementar, și față de cari sunt ne- 
glijabile forțele exterioare si inerțiale cari se 
exercită asupra lui, trebue să satisfacă și con- 
dițiunea ca suma momentelor lor statice față de 
trei axe trirectangulare, cari trec printr'un punct 
oarecare, să fie nulă. Condiţiunile impuse de 
teorema momentelor se obțin luând momentele 
în raport cu trei axe paralele cu -axele de 
coordonate, cari trec toate prin centrul de greu- 
tate M al feţei dA, a tetraedrului elementar din 


fig. II, în care se consideră aplicată tensiunea 7, 
care corespunde forțelor cari se transmit stu 
fața dA,. Centrul de greutate al triunghiului dA,» 

ca punct de intersecţiune al medianelor lui, coin- 
cide și cu punctul de intersecțiune al liniilor de 
acțiune ale tensiunilor normale 7, 7, și tyz 
considerate aplicate analog, respectiv în centrele 
de greutate ale triunghiurilor dA,, d4, și d4, 
(fiindcă medianele acestor trei triunghiuri n 
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`| reprezentate de proiecţiile ortogănale ale me~ 


dianelor triunghiului dA,, respectiv pe planele de 
coordonate perpendiculare pe axsle Ox, Oy şi 
Oz). Tensiunile 7,,, Ty yr Tag Și Tyri Tyye Tyzi ÎN: 
mulfite cu ariile suprafețelor pe cari se exercită, 
dau deci forțe cari au momente nule față de 
axele ce trec prin M, fiindcă liniile lor de ac- 
țiune trec prin M; numai tensiunile tangenţiale 
din fețele d4,, dA, „şi dA,, înmulţite cu ariile 
acestor fele, au det! momente în raport cu axele 
cari trec prin M. În raport cu axa reprezentată 
de 7,,, componentele forțelor corespunzătoare 


tensiunii 7,„, a căror sumă e ty „dA, , au mo- 


yx 
mentul — t,y'dA,dy, dacă dy e aena dintre 


M și dA, r e EAE forțelor corespun- 

zătoare tensiunii ay» a căror sumă e T,,dA,, 

au momentul +7,,:dA, dx, dacădx e distanţa 

dintre M și dA,. Celelalte componente ale forțelor 

având ii: corespunzătoare nule, urmează 
ya d4, dy +, dAdx=0, 


Raportul a is site al cu raportul PP,: PP» 


care e egal cu raportul dintre ariile triunghia 
rilor dreptunghice dA, şi dA yı ale căror înălțimi 
față de baza comună “PP, A segmentele PP, 
și PP, şi urmează dy: dx=d4,:d4,. Se deduce 
deci de mai sus prima dintre următoarele trei 
relaţii, cari trebue să existe între tensiunile tan- 
gențiale din trei fețe trirectangulare, pentru ca 
ele să fie conego unele cu altele: 
(3) Try = Tyxi Ta =i 
Ultimele două relații sunt obfinute. prin anularea 
sumelor momentelor față de axele reprezentate 
de 7,, și 7. Aceasta arată că tensorul stării 
de tensiune e simetric (v. sub Tensor), dacă nu 
se exercită asupra corpului acţiuni exterioare cari 
să dea momente statice proporționale cu volu- 
mul. — 

Într'un fluid perfect și fără soluții de continui- 
tate t; =0 pentru iz, unde i şi k sunt una 
dintre mărimile x, y, z, şi pot exista numai tensiu= 
ni de compresiune, adică tensorul stării de tensiune 
care se numește, în acest caz, presiune, dar 
adesea și tensiune (de ex. tensiune de vapori), 
e iensorul normal, determinat de o singură va“ 
loare scalară negativă: i7 
(4) Tat yy =T =— Pi Ty ET 
unde p>0. 

Direcțiile normale pe secțiunile printr'ui un i punèt, 
în cari starea de tensiune are numai tensiune: 
normală, se numesc direcțiile principale ale stării 
de tensiune din acel punct; tensiunile normale 
corespunzătoare se numesc tensiuni (normale); 
principale. Există trei tensiuni principale, cari pot 
fi, în cazuri particulare, în parte sau toate egale 
între ele. Ele corespund, în cele mai generale 
cazuri, unor direcții triortogonale, fiindcă tensorul' 
stării de. tensiune e simetric (v. sub Tensor). În 


55 


Tyi Try az’ 
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adevăr, tensiunea normală din secțiunea normală 
pe orientarea de versor 4, are valoarea 
Tw = Ty 
iar componenta tensiunii tangențiale din această 
secțiune, în direcția vectorului elementar 24, din 
secțiune, are valoarea: că 
E T 
El 


Dacă z, şi 4, sunt versorii a două orientări v și v', 
iar T, şi Ty sunt tensiunile corespunzătoare, rezultă 
însă din (2), ținând seamă de (3): 
(5) Ty Hyr în Tyr iy 
ca generalizare a relațiilor (3). Când cele douš 
orientări sunt infinit apropiate una de alta: 
ip tdi T= HT, 

și relația (5) ia forma: 
(5°) TON, = HOT. 
Cu ajutorul acestei relații se obține următoarea 
expresiune a variației èt, a valorii tensiunii nor- 
male t„=ī,#, când se variază astfel orientarea 
secțiunii sale, încât versorul ei 44, variază cu òm: 
DT= (TA) =T On HHT 2382 2 |b) te 

Deci, la |24,| dat, variația 27, a tensiunii nor- 
male e maximă dacă m, are direcția tensiunii 
tangențiale din secțiune. Cum 7, și deci Tọ 
variază continuu și analitic, rezultă din relația (2) 
că, variind totdeauna versorul x, al orientării 
în direcţia și în sensul tensiunii tangențiale din 
secţiune, tensiunea normală creşte ce! mai repede 
în valoare absolută, până când trece printr'un 
maxim, Pentru orientarea corespunzătoare e satis- 
făcută relaţia: j 

dr = 2 T du, =0, 

oricare ar fi dm, conform condițiunilor de maxim. 
În secțiunea în care tensiunea normală e maximă, 
tensiunea tangențială 7,, e deci nulă, adică aceas- 
ta e o secțiune de tensiune principală. Variind 
versorul 4, al orientării în sens contrar tensiunii tan- 


gențiale din secţiune, se ajunge la o orientare pentru 
care tensiunea normală trece printr'un minim și pen- 
tru care, de asemenea, èt, =27,2u,=0, adică 
T7,,=0. Secţiunile în cari tensiunea normală trece 
prin maximul și prin minimul ei local sunt per- 
pendiculare una pe alta. În adevăr, dacă 7, și Hyr 
sunt versorii orientărilor maximului și minimului, 
și dacă T, și Tyn sunt tensiunile (principale) cores- 
punzătoare, rezultă, conform definiţiei lor: 
Ty ST ȘI Tye = Tyry Myr 
Deci, conform relației (5): 


Tyry ly hy = Tyry hyi ie 
“Cum Ty diferă (afară de cazuri particulare) 
de tyy, rezultă că versorii m, și m:sunt perpen- 


diculari unul pe altul. În aceste condițiuni există 


în fiecare punct, în cele mai generale cazuri, numai 
trei direcții principale triortogonale ale stării de 
tensiune. În adevăr, în conformitate cu relația de 
simetrie (3), dacă Tey Și Tyi sunt nuli, rezultă că 
Şi tyz Şi Ty, sunt nuli, Valoarea tensiunii normale 
principale mijlocii e o valoare staționară. 

Cum tensiunea din orice secțiune e determinată 
de tensiunile din trei secțiuni necoplanare, acestea 
determină şi valorile tensiunilor (normale) princi- 
pale. În adevăr, fie 


Sin, + up u „=i cosa,„tjcos uyy tk cosa, 


versorul uneia dintre cele două orientări pe cari 
le determină o direcţie principală a stării de 
tensiune dintr'un punct, într'un moment dat. Dacă 
T, e tensiunea principală corespunzătoare versoru- 
lui 44, conform definiţiei: 7,=1y4, unde 7, e 
valoarea absolută a tensiunii principale. Compo- 
nentele cartesiene ale unei tensiuni principale 
sunt deci T, cos a, Ty cos @,, şi T, cos a, Intro- 
ducând în relația (2), se obțin următoarele con- 
dițiuni pentru determinarea direcțiilor principale: 


0=(74,—7,) cos as tTyg cos at, COS Qi 
0=ry cos a, t(T, = T,) cos ayy HTpy COS ayy 
O=T,, COS opr tHTy, cos ayy H(t — T) COS Opp 
La ecuațiile de mai sus se adaugă relația 
2 22: 2 -1=0: 
cos? a, + cos? ay, + cosa,,—1=0; 


conform acesteia, cósinusurile directoare ale orien- 
tării principale din primele trei ecuații nu pot fi toate 
nule. Pentru ca aceste ecuații să admită în cosi- 
nusurile directoare soluţii cari nu sunt toate nule, 
trebue ca determinantul coeficienţilor lor să fie nul: 


| Tatu Tyx Trz 
| ay Tyy ot Tsy |=0. 
Trs Tyg Pg 


Din această condițiune se ca'culează valorile 
absolute t, ale tensiunilor principale. Desvoltând 


determinantul și ordonând în raport cu puterile 
necunoscutei 7,, se obține: 


3 2 

WET P a a a 

\ Taz Tey Tyr 
"Ma Ta Tyy Tyz =0 


Tix Tiy Taz 


| A 
Toy Tyz| Taz Ta] 
Tay Tal 


sei 


"1 


Soluţiile acestei ecuaţii cubice dau tensiunile 
(normale) principale. — Le presupunem întâi diferite 
una de alta. 

Direcţiile de versori 4, Hs, i, ale tensiunilor 
principale t} 7, tẹ" se pot alege ca direcţii ale 
axelor de coordonate, de exemplu, în ordinea: 
tensiunea principală (algebric) minimă (adică ten- 
siunea de compresiune maximă sau - tensiunea de 


Tous Trx 


întindere minimă dacă nu există tensiuni dé com- 
presiune), tensiunea principală medie și apoi cea 
(algebric) maximă. În acest caz, 


Li = . Ào . Li — H = e = . — 
Ty =T y= Tazi Ty’ = Tas ȘI T12 =0; T23 =0; Ta =0, 
iar din (2) rezultă: 

Ty, = Tya COS Ayi Ty, = Tog COS Ay, Typ = Tag COS Qy, 


Valoarea tensiunii normale are deci expresiunea: 


Ty = Tyly Tu COS? a, HTa cos? aka COS? ay 
iar pătratul valorii tensiunii tangențiale e: 
Și a EPE TEREPE, "9 ELI RIC) 
Ti St St aa Twv 
=(Ti1— T22)? cos? a, cos? a, 


v3 
+ (Tss — T11) cos? ay, COS? ayi 


+ (Ta — Tas)? cos? a, cos? a, 


Din această relaţie rezultă că tensiunea tangen- 
țială poate fi nulă numai pentru direcţiile noilor 
axe de coordonate (pentru cari două cosinusuri 
directoare sunt nule), dacă tensiunile principale 
sunt diferite una de alta. Dacă două tensiuni 
principale sunt egale, toate direcţiile din planul 
determinat de direcțiile lor sunt direcţii principale; 
dacă trei tensiuni principale, referitoare la trei 
direcţii necoplanare, sunt egale între ele, toate 
direcțiile sunt direcții principale — și se obține 
cazul unor tensiuni fie de întindere, fie de com- 
presiune (presiune), egale între ele, toate ten- 
siunile tangențiale fiind nule. 

Repartiția într'un corp a tensiunilor (normale) 
principale se reprezintă cu ajutorul traiectoriilor 
de tensiune. Acestea 
sunt curbe tangente 
în fiecare punct al lor 
la câte una dintre ten- 
siunile principale lo- 
cale. Printr'un punct 
trec deci, în general, 
trei traiectorii de ten- 
siune: acesteaformea- 
ză un sistem triplu 
ortogonal. Fig. III re- 
prezintă în secțiune 
verticală traiectoriile 
de tensiune într'o placă dreaptă, scurtă, incastrată 
la-un capăt și solicitată la încovoiere la celălalt 
capăt, printr'o sarcină: repartizată adecvat pe sec- 
țiunea ei liberă la acest capăt. 

Direcţiile pentru cari tensiunile tangențiale sunt 
maxirie se obțin anulând derivatele valorii ten- 
siunii tangenţiale în raport cu două cosinusuri 
directoare (cel de al treilea cosinus director nu 
mai e variabilă independentă). Se obțin în acest 
fel, de exemplu, ecuațiile 


(erau? [(rus—rsa) costa, + (tartsa) costay.]) cos ay, =0 


{in—ts—2 [(ru— rca) cos? ay, + (rez tza) cost a) cos ay,=0. 


Y5 Y5 U5 hfs 


III. Traiectoriile tensiunilor înir'o 
lamă incastrată. 


. Eliminând cazurile cari nu pot fi realizate sau 
cari nu prezintă inteses, se obțin deci următoarele 
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valori ale cosinusurilor directoare ale-orientărilor 
în cåri tensiunile tangențiale sunt maxime: 


1 1 38 
a TrA cosa, =0; cosa, = tzu 


NI = 


respectiv 


t 1 
cosa, =0;. cos a= tz i cosa, = ty 
împreună cu 
1 1 
= +L. =t: = 
cos a= £5; cosa, B ; cosa ,=0. 


Fiecare dintre soluții corespunde deci câte unui 
plan care trece prin una dintre axele de coor- 


donate și e inclinat cu unghiurile şi ŽE fată de 


cele două axe. Rezultă următoarele trei valori ale 
tensiunilor tangențiale de valoare absolută maximă: 


Repartiția tensiunilor tangenţiale maxime într'un 
corp poate fi reprezentată cu ajutorul liniilor de 
tensiune, curbe ale căror tangente au în fiecare 
punct direcția tensiunilor tangenţiale maxime locale. 

Variația tensiunilor. normale şi tangențiale cu 
orientarea v rezultă și din reprezentarea grafică, 
făcută fie cu ajutorul cuadricelor lui Cauchy și Lamé 
ale tensorului lor simetric și de ordinul al doilea (v. 
Cuadricele tensorilor de ordinul al doilea), fie cu 
ajutorul cercurilor lui Mohr (v. Cercuri Mohr), — 

Prezenţa unei stări de tensiune 7 e echivalentă 
cu-o densitate de volum f a forței, de compo- 
nente f,, Í şi f, cari se calculează din urmă- 


toarele ecuații (v. sub Elastomecanică): 


"dx y 02 
= Twy Ay y 
TS 0y AE" 
-f -a AZI D'as 
* x T 02 
Ele pot fi strânse în următoarea ecuație unică: 
f= —div CA 


unde 7 e tensorul stare de tensiune —.şi sunt 
necesare în deducerea ecuaţiilor de mişcare a 
mediilor continue (v. sub Elastomecanică, ecuațiile 
lui Euler - în. Hidrodinamică, ecuațiile lui Navier- 
Stokes, etc.). — det A 
Din punctul de vedere al provenienţei lor, 
tensiunile din corpuri se împart în tensiuni din 
sarcini și în tensiuni proprii în sens larg. Tensiu- 
nile din sarcini se produc sub acţiunea forțelor 
exterioare cari se exercită asupra corpurilor; ele 
depind și de proprietățile mecanice ale acestora, 
Din punctul de vedere, mecanic, se deosebesc 
tensiuni în domeniul elastic, a căror producere se 
studiază în Teoria elasticității şi în Rezistența mate-_ 
552 
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rialelor (v. Elasticitate, Elastomecanică și Rezistenţa 
materialelor) — și tensiuni în domeniul plastic, a 
căror producere se studiază în Teoria plasticității 
și în Rezistența materialelor (v. Plasticitate și 
Rezistența materialelor). — Tensiunile proprii în sens 
larg se stabilesc în materialele solide. Ele se impart 
în tensiuni din temperatură și tensiuni proprii în 
sens restrâns (v. Tensiune proprie). Tensiunile din 
temperatură (v.), cari provin din neuniformitatea 
temperaturii corpurilor, se pot produce indepen- 
dent de eventualele sarcini sau reacţiuni. Tensiu- 
nile proprii (v.) în sens restrâns se caracterizează 
prin faptul că există în material și când acesta nu 
e supus unor sarcini sau reacțiuni și nu prezintă 
diferențe de temperatură între părțile lui. Ten- 
siunile din turnare (v.) sunt un exemplu de ten- 
siuni proprii. 

În condițiuni date, tensiunile cari se stabilesc 
într'un material solid solicită materialul (v- Solicitare) 
cu atât mai mult, cu cât sunt mai mari. Din acest 
punct de vedere prezintă interes concentrarea 
tensiunilor, adică efectul de mărire locală a ten- 
siunilor principa!e în anumite secțiuni, față de 
cazul că ar fi uniform repartizate pe acele secțiuni. 
Concentrarea tensiunilor poate proveni din în- 
crestări, din slăbiri sau măriri brusce de secţiune. 
Condiţiunile de rupere a materialelor solide soli- 
citate prin faptul că există în ele tensiuni sunt 
expuse sub Ruperea materialelor, 

+. Tensiune de disoluţie electrolitică [nanpa- 
%enne ƏNEKTPOIHTHYECKOÄ AHCCOJIONHH; ten- 
sion de dissolution électrolytique, pression de 
dissolution électrolytique; elektrolytische Lösungs- 
spannung; electrolytic dissolution pressure; elektro- 
litikus oldásfeszültség]. Chim. fiz.: Presiunea ioni- 
lor elementului din care e format un electrod, cari au 
tendința de a trece în soluție în lichidul care încon- 
jură electrodul. La echilibru, ea dă concentrația 
ionilor elementului respectiv în lichidul din jurul 
electrodului. 

2. ~ de retragere [ycapounoe nanpaxtenue; 
tension de contraction; Zusammenziehungspan- 
nung; contraction stress; zsugorodâsi feszültség]. 
Metl. V. sub Tensiune de turnare. 

s ~ de turnare [BHYTPeHHAA HanpameHRA 
B OTJIHBKAX; tension de coulée; Gubspannung; 
casting stress; öntési feszültség]. Metl.: Tensiune 
care se produce în piesele turnate, la solidificare. 
Tensiunile de turnare pot fi produse de următoarele 
cauze: răcirea neuniformă a pieselor, la trecerea 
prin zona de deformație elastică (tensiuni ter- 
mice); desvoltarea neconcordantă în timp a trans- 
formărilor alotropice cu schimbare de volum (de 
ex. Fe, > Fe,,la oțeluri) a sau grafitizării (la fonte), 


în diverse părți ale piesei (tensiuni fazice); 
frânarea retragerii, adică a contracțiunii din cauza 
formei (miezuri, rețea de turnare) sau a particula- 
rităţilor constructive ale piesei (tensiuni de retragere). 

Dacă tensiunile depășesc rezistența de rupere, 
piesele crapă la scoaterea din formă, la prelucrare 
sau în timpul funcționării; dacă tensiunile depășesc 
limita de curgere, piesele se deformează perma- 
nent. Efectul deformațiilor depinde de natura tënsiu- 


nilor. În cazul tensiunilor termice, deformarea con- 
sistă în comprimarea părții groase de către partea 
subțire a piesei (solidificatăanterior); în cazul tensiu- 
nilor fazice, deformarea consistă în comprimarea păr- 
ților subțiri de către partea groasă, în care, din 
cauza răcirii mai încete, transformările alotropice, 
respectiv grafitizarea, sunt mai accentuate; ten- 
siunile de retragere dau o întindere a părţilor 
groase ale piesei sau, uneori, dispar după desbatere. 

Factorii cari influențează tensiunile de turnare 
sunt: compoziția chimică, structura, vitesa de 
răcire, modul de formare, tratamentul termic, 
etc. Astfel: elementele grafitizante (C, Si) pro- 
voacă tensiuni fazice; deci ele sunt un mijloc de 
combatere a tensiunilor termice; structura eutec- 
tică provoacă cele mai mici tensiuni; evitarea 
ieşindurilor și a miezurilor, formarea cu maselote 
false și mărirea elasticităţii miezului combat ten- 
siunile de retragere; folosirea răcitoarelor unifor- 
mizează răcirea piesei, mărind vitesa de răcire a 
părților groase. Recoacerea la 500.::600*, timp 
de 5.:::9 ore, înlătură cele mai multe tensiuni. 

a ~ de vapori [ynpyrocTb napa; tension 
de vapeur, pression de vapeur; Dampfdruck; 
vapour pressure; gőzfeszültség]. Fiz.: Presiunea 
vaporilor produşi de un lichid. Termenul se 
aplică, de obiceiu, presiunii vaporilor în echilibru 
termic cu faza lichidă a acelei substanțe, deci 
presiunii maxime a vaporilor la o anumită tem- 
peratură, adică presiunii vaporilor saturați la tem- 
peratura respectivă. Tensiunea de vapori crește 
cu temperatura. Variația dp a tensiunii de vapori, 
pentru o variație dT a temperaturii, e dată de 
ecuația lui Clapeyron-Clausius: 

dp L 
5 dT Av' 
L fiind căldura latentă de vaporizare a substanţei, 
T e temperatura absolută, Av e diferența dintre 
volumul specific în starea de vapori și volumul 
specific în starea lichidă. 

s ~ de vapori a unui combustibil lichid 
(pulpe st napa HAKOro roprouero; tension 

e vapeur d'un combustibile liquide; Dampfdruck 
eines flüssigen Brennstofis; vapour pressure of a 
liquid fuel; egy cseppfolyós tüzelőanyag gőzfe- 
szultsege). Ind. petr.: Presiunea vaporilor saturați 
ai combustibilului lichid la temperatura prescrisă 
de norme (de obiceiu, 37,8”).  Evaporarea 
la suprafața unui combustibil lichid se produce la 
orice temperatură, însă presiunea vaporilor formați 
depinde de substanţele din combustibil și de tem- 
peratura la care se produce evaporarea și creşte 
odată cu aceasta. 

Tensiunea de vapori, care prezintă importanță 
pentru benzinele de aviaţie și de automobil, se 
determină cu aparatul Reid, la temperatura de 
+ 37,8 *C, când raportul dintre volumele fazei 
lichide și fazei vapori este 1:4. 

Valoarea tensiunii de vapori a unei benzine 
constitue un indiciu al posibilității de formare, în 
conductele de benzină, a dopurilor de gaze 
constituite din bule mari de vapori de benzină, 


cari apar în sistemul de alimentare cu combus- 
tibil, perturbând alimentarea uniformă a motorului 
şi producând astfel chiar întreruperi în funcţio- 
narea lui; acest fapt e important pentru motoarele 
de avion, la cari întreruperile în funcționare pot 
produce accidente grave. Dopurile de gaze se 
formează când tensiunea de vapori a carburantului 
e mai înaltă decât presiunea exterioară, de exem- 
plu în cazul sborului avioanelor la înălțimi mari. 

O tensiune de vapori mare a unei benzine 
produce mari pierderi prin evaporare, în timpul 
transportului sau al depozitării. 

Pentru exploatarea’ automobilelor în timpul 
iernii, o tensiune de vapori a benzinelor utilizate 
mărită până la anumite limite, datorită prezenţei 
hidrocarburilor ușoare, poate constitui o calitate 
pozitivă pentru combustibili, deoarece ușurează 
pornirea motorului. 

1. Tensiune de vapori, curba de ~ de vapori 
[kpuBaa ynpyrocrb napa; courbe des tensions de 
vapeur; Dampfdruckkurve; vapour pressure curve; 
gâzfesziiltsegi görbe]. Fiz.: Curba care reprezintă, 
in funcțiune de temperatură, tensiunea vaporilor 
saturați ai unei substanţe. 

2, ~ din temperatură [remneparypnoe Ha- 
Npaxenne; tension de temperature; Wärme- 
spannung; temperature stress; hőmérsékleti feszült- 
ség]: Tensiune suplementară care se produce 
într'un corp solid când părțile acestuia nu au 
toate temperatura mediului ambiant, față de cazul 
când părţile ar avea această temperatură. Tensiunile 
din temperatură în sens restrâns sunt cele cari 
provin din neuniformitatea temperaturii și depind 
de gradientul de temperatură. Tensiuni din tem- 
peratură în sens larg se pot produce și în corpu- 
rile solide cari au pretutindeni aceeași temperatură; 
de exemplu, dacă se încălzește uniform o bară 
cu capetele sprijinite în două reazeme fixe. 

Tensiunile din temperatură propriu zise pre- 
zintă importanță în sistemele tehnice cari sunt 
supuse în serviciu unui gradient de temperatură; 
de exemplu, pentru coșurile de zidărie ale insta- 
lațiilor de căldări de abur, pentru cilindrii şi 
pistoanele motoarelor termice și, în special, ale 
celor cu ardere internă (de ex. ale motoarelor 
cu gaz răcite cu apă), etc. 

Ecuațiile cu derivate parțiale ale Elastomeca- 
nicei (v.) conțin, în cazul corpurilor în cari gra- 
dientul de temperatură diferă de zero, un termen 
suplementar, proporțional cu componentele respec- 
tive ale gradientului de temperatură. Pentru a 
deduce acest termen, presupunem că, începând 
cu o temperatură fo, încălzim întâi diferitele părți 
ale corpului până la temperatura actuală e şi 
presupunem că fiecare parte a lui se dilată liber, 
cu 4 (8 —0,) = aie pe fiecare unitate de lungime. 
Presupunem apoi că aplicăm tensiunile normale 
şi tangențiale cari se stabilesc de fapt. Fie Ypy 


“i, şi Yi; lungirile specifice de natură elastică, 
„pe cari le-ar provoca tensiunile normale t, Tis 
„și Tu, dacă ar exista singure. Lungirile speci- 
fice (v. Deformaţie specifică) rezultante vor fi 
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deci, în domeniul elastic, conform principiului 
superpoziției: 


dwy s 
Li TIE ae bed Yyy =a E Toy dei 
d, 
Taz =Y; Hado, 


unde w,, w, și w, sunt deplasările particulei 
care are coordonatele x, y, z 
Neuniformitatea temperaturii nu provoacă lune- 
cări specifice. Acestea provin deci numai din 
tensiunile tangențiale: 
a 
Taa 


Paii; ; 
Ta „ etc. 

Legea lui Hooke E Hooke, legea lui a) are 
deci, în acest caz, forma (v. sub Elastomecanică): 


š ra 1 Toy Ta m+1 
Ta E m E SmE ™ 
Trat tyyt fue “ss 
ap i etc., 
unde m e coeficientul lui Poisson. Deci: 
__mE i | dw "T dea, =) 
Ca FA Ox m—2\ Ox dy Oz 
ES 5 ae etc., 


şi 
RES RR 
wamp i SI 
Introducând aceste expresiuni în legea de miş- 
care a mediilor continue (v. sub Elastomecanică): 
aey Mys Yu 
òx ð àz 
unde a, e accelerația și g, e forța aplicată, ra- 


portată la unitatea de masă, se obține următoarea 
ecuație cu derivate parțiale: 


P (4;—8;)= ; etc., 


Bla alee h zi: Ei r re) 
—29x | Ox Oy 092 
am! a 30 
m-—2 ğx 
şi două ecuații analoage pentru w, şi w, Prin 


integrarea acestor ecuații diferențiale, cu condi- 
țiunile la limită și inițiale necesare, se obțin ten- 
siunile rezultante din sarcini și din temperatură, 
în funcțiune de repartiția, presupusă cunoscută, a 
temperaturii în corp. 

3 ~ fazică |pasoBoe nanpamenne; tension 
de phase; Phasenspannung; phase tension; făzis 
feszültség]. Metl. V. sub Tensiune de turnare. 

s ~ interfacială [Hanpaxenne na TIOBepx- 
HOCTH paspeila; tension faciale; Grenzilăchen- 
spannung; interfacial tension; hatărfelileți feszült- 
ség]. Chim. fiz.: Forţa care se exercită tangențial 
pe unitatea de lungime, la suprafața de contact, 
între două lichide insolubile unul în altul, sau 
între un lichid și un corp solid. 
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Determinarea tensiunii interfaciale la lichide se 
face cu ajutorul unui stalagmometru. În cazul pro- 
duselor petroliere (benzină, petrol lampant, uleiuri 
minerale), tensiunea interfacială faţă de apă va- 
riază între 4,9 şi 5,5 mg/mm. 

Cunoaşterea valorii acestei constante, ca și a 
mijloacelor de a o micșora sau de a o mări, în 
cazul produselor petroliere, prin adausuri de anu- 
mite substanțe, prezintă interes deosebit, fi- 
indcă - numeroase fenomene, ca formarea de 
emulsiuni sau ruperea lor, stabilitatea filmului de 
uleiu pe suprafețele metalice, adezivitatea bitu- 
murilor la rocele de pavaje, etc., depind de 
valoarea acestei constante. 


1 Tensiune normală [HopmMailbHoe Hanpante- 
HHE; tension normale; Normalspannung; normal ten- 
sion; normális feszültség]. V. sub Tensiune 2. 

2% ~ proprie [cooGcrBenoe Hanpaxenue; 
tension propre; Eigenspannung; own strain; 
önfeszültség]: Tensiune care poate exista într'un 
corp solid, independent de forțele exterioare 
cari se exercită asupra lui. 

Există șase categorii de tensiuni proprii, în acest 
sens larg al termenului: tensiuni din temperatură, 
tensiuni din transformări alotropice, tensiuni din 
solidificare, tensiuni din deformare plastică, ten- 
siuni din umezire și uscare, și tensiuni din pre- 
tensionare. 

Tensiunile din temperatură (v.) sunt de două 
categorii. Tensiunile cari se produc prin variațiile 
de temperatură ale solidului, chiar când tempe- 
ratura e uniformă; se pot produce numai dacă 
acel -corp e rezemat în așa fel, încât nu se poate 
dilata sau contracta liber când variază tempe- 
ratura; ele nu sunt deci tensiuni proprii în sens 
restrâns, fiindcă nu sunt independente de forțele 
exterioare (în cazul considerat, da reacţiuni). 
Tensiunile cari se produc când există în corp 
gradient local de temperatură sunt independente 
de forțele exterioare, Ele provin, de exemplu, 
din faptul că părți mai reci ale corpului împie- 
decă dilataţia liberă a părților mai calde, etc. 
Acestea sunttensiuni proprii într'un sensmairestrâns 
al termenului. — Uneori se face abstracţiune și 
de aceste tensiuni, și se consideră tensiuni proprii 
în sens restrâns numai tensiunile independente de 
forțele exterioare și cari pot exista și când tem- 
peratura corpului e uniformă (egală, de exemplu, 
cu temperatura mediului ambiant), 

Tensiunile din transformări alotropice provin 
din faptul că, printr'o astfel de transformare, se 
poate trece de exemplu dela o modificaţie cu volum 
mic la o alta, cu volum mare, mărirea de volum 
fiind împiedecată de materialul solid din jur. 

Tensiunile din solidificare se produc în special 
în piesele turnate (v. Tensiune din turnare), fiindcă 
scăderea de temperatură nu poate fi condusă 
în aşa fel, încât solidificarea să se facă simultan 
în întreaga masă; părțile din apropierea suprafeţei 
piesei se solidifică în general mai repede, îm- 
piedecând variaţia liberă a volumului, care s'ar 
produce la solidificarea părților. centrale. - 


Tensiunile din deformare plastică se produc, 
în general, la prelucrarea materialului prin defor- 
marea la rece (laminare, trefilare, ciocănire, etc.). 
Dacă se depăşeşte limita de elasticitate a unui 
material, lungirile lui specifice Yy, type Yis şi 
lunecările lui specifice Yayr Yyz Yaz au O parte 
permanentă şi una elastică; de exemplu: 

Yaa O Yrrp tY are: 

Partea permanentă a deformațiilor specifice ar 
fi egală cu deformațiile cari rămân în corp numai 
în cazurile în cari, la descărcare, micile părți ale 
corpului ar putea efectua liber deformațiile nece- 
sare pentru a ajunge în starea în care există 
numai deformaţiile specifice permanente Yaxp tC. 


În general, depășirea limitei de elasticitate se 
face însă în măsuri diferite în diversele părți-ale 
corpului, şi deformaţiile specifice permansnte 
corespunzătoare nu sunt compatibile cu continui- 
tatea corpului; deformaţiile elastice nu pot să 
dispară deci în întregime, deoarece corpul își 
păstrează continuitatea cât timp nu s'a depășit 
rezistența de rupere. Deformaţiile elastice dispar 
deci numai în parte, iar în parte rămân, și acestei 
părți îi corespund tensiuni cari constitue tensiunile 
proprii provocate (indirect) de deformarea plastică, 

Tensiunile proprii din umezire și uscare se sta- 
bilesc numai în corpurile cari se umflă la umezire 
neuniformă, de exemplu în lemnul care se ume- 
zește sau se usucă numai local, 

Tensiunile din pretensionare se stabilesc în sis- 
teme formate din mai multe piese, dintre cari 
unora li se dau tensiuni de întindere sau de com- 
presiune, astfel incât ele să se sprijine pe cele- 
lalte, provocând în ele tensiuni de compresiune, 
respectiv de întindere. Dacă se consideră fiecare 
piesă componentă în parte, tensiunile din preten- 
sionare provin deci din sarcini exterioare; de 
aceea ele nu se consideră, în general, tensiuni 
proprii. — 

Prezența tensiunilor proprii în corpuri se poate 
constata prin secționarea acesiora și observarea 
deformaţiilor secţiunilor obţinute. Ele pot fi une- 
ori atât de mari, încât pot provoca ruperea ma- 
terialului, Aceasta se poate produce la o încăl- 
zire unilaterală în serviciu, care mărește iensiu- 
nile din temperatură în timpul solicitării în serviciu, 
sau la prelucrarea prin aşchiere a piesei, dacă 
tensiunile sunt în apropiere de suprafaţă. — 

Tensiunile proprii se evită, evitând cauzele cari 
le produc, După ce s'au stabilit, ele se elimină to- 
tal sau în parte prin tratamente termice adecvate 
(recoacere de detensionare) în cazul materiale- 
lor metalice, sau prin tratamente mecanice, ca 
trepidaţiile, ceri pot conduce la regrupări ale mo- 
leculelor, însoțite de scăderea tensiunilor proprii. 

3. ~ superficială [nogepxHocrice Hanpa- 
KeHHE; tension superficielle; Oberflăchenspan- 
nung; surface tension; felületi feszültség]. Fiz.: 
Forţa care se exercită łangențial pe unitatea de 
lungime dela suprafața unui lichid, datorită inter- 
acțiunii dintre moleculele dela suprafaţă și mo- 
leculele din interiorul lichidului, Direcţia acestei 


| 


forțe tangente la suprafață e normală pe ele- 
mentul de lungime. Tensiunea superficială e, de 
fapt, o tensiune interfacială între lichid și vaporii 
săi saturanţi. Sin. Constantă capilară, 

Un lichid e în echilibru când energia sa super- 
ficială liberă e minimă în condiţiunile în cari se 
găsește lichidul. Produsul w=yA dintre tensiunea 
superficială + și aria A a suprafeței lichidului tre- 
bue să fie deci minim. Pentru un lichid pur, la 
temperatură dată, y e constant şi deci minimul 
energiei superficiale w e realizat când aria A e 
minimă, Dacă lichidul nu e în contact cu niciun 
corp solid, de exemplu dacă el e în suspensie 
într'un alt lichid, de aceeași greutate specifică, 
masa de lichid ia deci forma sferică. 

În cazul unei mase de lichid mărginite de o 
suprafață curbă, tensiunea superficială produce, 
între interiorul și exteriorul masei, o diferență de 


1 
presiune, exprimată prin srh) R, şi 
1 A 


R, fiind razele de curbură principale ale supra- 
feței în punctul în care se măsoară diferenţa de 
presiune, presiunea fiind mai mare în interiorul 
concavității suprafeţei. 

- +. Tensiune tangențţială [ranrenmuanbnoe Ha- 
npaxtenne; tension tangențielle; Tangentialspa- 
nnung; tangential tension; tangenciâl6s feszültség]. 
V. sub Tensiune 2. 

2, ~ termică [remnepaTypHoe Hanpaxenne; 
tension thermique; Abkiihlungsspannung; thermic 
stress; lehülési feszültség]. Metl. V. sub Tensiu- 
ne din temperatură și Tensiune de turnare.— 

s. Tensiune bioelecirică [Gao»nexrpnuecnoe 
Hanpantenne; tension bioclectrique; bioelekiri- 
sche Spannung; bioelectric tension; bioelektrikus 
feszültség]. Biol.: Diferenţa de potențial electric 
produsă între două puncte ale unui țesut viu, 
prin modificarea concentrației ionilor în acest 
țesut animal sau vegetal. Variaţiile concentrației 
ionilor în soluţii învecinate, de exemplu la limita 
dintre două celule, sunt produse de acţiunile și 
excitațiile nervoase. 

Tensiunea bioslectrică din țesuturile animale e 
de ordinul a 20:::50 mV. Anumiți peşti au mușchi 
și glande cu acțiuni electrice puternice, datorite 
unor „pile“ electrice legate in serie; în aceste 
cazuri, tensiunea bioelectrică poate atinge valori de 
24-::355 V, devenind mortală pentru ființele atinse. 

Curenţii pe cari îi stabilește tensiunea bioelec- 
trică pot fi curenţi staționari (în general, foarte 
slabi) între diferitele porțiuni. de pe suprafața 
mușchilor, curenți de demarcație (mai puternici) 
între o suprafață nesecționată și una secționată, 
curenți de acţiune în orice porțiune de mușchiu, 
glandă sau nerv în activitate sau în stare de 
excitație. De exemplu, curentul electric continuu, 
de un anumit sens, care se suprapune, în caz de 
excitare a nervului, peste „curentul de repaus“ 
care trece printr'un nerv în stare normală, neexci- 
tată, producând diminuarea sau inversarea sen- 
sului curentului de repaus în nerv, e un curent 
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nervului se poate constata experimental, cu aju- 
torul unui galvanometru sensibil; ea se produce 
în punctul excitat al nervului şi se propagă de-a- 
lungul acestuia din urmă, cu vitesa procesului 
de excitație. Recent se presupune că nervul în 
repaus, substanță biologică într'un mediu con- 
ductor (țesutul viu), se încarcă negativ față de 
părțile învecinate. Diferența de potențial anire- 
nează prin nerv un curent, electronii migrând din 
părțile excitate, active, ale nervului, spre cele 
inactive, apropiate, făcând să se propage efectul 
de excitație. Circuitul se închide local, printr'un 
curent de sens invers, prin interiorul nervului. 
Astfel, excitația ar consista într'o depolarizație 
temporară, care se propagă din aproape în aproa- 
pe, cu vitesa excitației, 

Pe curenții de acțiune rezultați din contracțiu- 
nile musculare ale inimii se bazează electrocar- 
diografia, iar pe curenții de acţiune din creier, 
ridicarea electroencefalogramelor. 

4 Tensiune electrică [>nenrpuuecuoe Ha- 
npamenue; tension électrique; elektrische Span- 
nung; electric voltage; elektromos feszültség, 
villamos feszültség]. Elt.: Suma + a produselor 
dintre lungimile ds ale elementelor de linie ale 
unei anumite linii C, între două puncte ale ei 
Pı şi Pẹ, și componentele tangențiale locale E 
ale intensității câmpului electric (tensiunea elec- 
trică dintre punctele P, și P,, de-a-lungul liniei C): 

P 


“=f E, ds. 
C 


P; 
Dacă E e vectorul intensității câmpului electric 


şi dr e vectorul elementului de linie ds al 
curbei C, tensiunea electrică dintre punctele 
Pi și Po, raportată la curba C dintre ele, se ex- 
primă sub forma: 


Tensiunea corespunzătoare intensității E; a 
câmpului electric imprimat se numeşte tensiune 


elecrtică imprimată: 


Tensiunea corespunzătoare sumei dintre inten- 
sitățile câmpului electric și câmpului electric im- 
primat, sumă numită intensitatea câmpului elec- 
tric în sens larg, se numește tensiune electrică 
în sens larg: 


Unitatea MKSA de tensiune electrică se numeşte 


de acțiune nervoasă, Variația stării electrice al volt (v.). Tensiunea se obţine în volți, dacă se 
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calculează cu intensitatea câmpului măsurată în 
volți pe metru și cu lungimile elementelor de 
linie măsurate în metri. Unitatea electrostatică 
absolută CGS de tensiune electrică are 300 V. 


Intensitatea oricărui câmp electric E eaegală 
cu suma a două intensităţi, dintre cari una derivă 
dintr'un potențial scalar și se numește intensitatea 


câmpului electric coulombian E,, iar cealahă e 


solenoidală și se numește intensitatea E, acâmpu- 
lui electric indus prin inducţie electromagnetică: 
E= E,+}E,„ Tensiunea dintre două puncte, 
corespunzătoare intensității câmpului electric cou- 
lombian, e independentă de curba dintre ele, la 
care e raportată — și se numeșie diferenţa de 
potențial electric dintre acele două puncte. Ten- 
siunea dintre două puncte, corespunzătoare in- 
tensităţii. câmpului electric indus, depinde, în 
general, atât de cele două puncte, între cari se 
consideră, cât și de curba dintre ele, la care e 
raporțată. 


„ Când se vorbește în tehnică despre tensiunea 
electrică dintre două puncte, fără a se specifica 
şi curba la care se referă, se înțelege prin ea 
numai tensiunea părții potențale a câmpului elec- 
tric, adică numai diferenţa lor de potențial elec- 
tric, care depinde numai de cele două puncte, 
nu și de curba dintre ele la care ar putea fi 
raportată, — Prin tensiunea la borne a unui circu- 
it electric, de exemplu, se înțelege, în general, 
tensiunea părții potențiale a câmpului electric 
dintre borne. În tehnică e util să existe însă și 
o prescripţie pentru măsurarea tensiunii la borne — 
și mai eutil să se înțeleagă prin tensiune la borne 
ò mărime care, înmulțită cu intensitatea curentu- 
lui care- trece prin borne, să fie egală cu pu- 
terea electromagnetică pe care circuitul o schimbă 
pe la borne cu exteriorul său. O astfel de mă- 
rime se poate defini numai dacă se poate trasa 
o suprafață (închisă sau extinsă până la infinit) 
care trece prin cele două borne şi e pretutin- 
deni normală pe liniile de câmp ale părţii induse 
a câmpului electric. În acest caz, tensiunea elec- 
trică dintre cele două borne are valori egale 
de-a-lungul tuturor curbelor dintre ele, situate în 
întregime pe suprafața considerată mai sus; ea 
se numește, de asemenea într'o nouă accepțiune, 
tensiune la borne; eae egalăcu diferențade potențial 
elctric dintre cele două borne și e indicată de un 
instrument perfect de măsură a tensiunii, al căru 
fir exterior (perfect conductor) e situat pe acea 
suprafață, Dacă nu există o suprafață cu proprie- 
tățile indicate mai sus, se spune că nu se poate 
defini o tensiune la borne în acest ultim sens 
al termenului, i 


Suma dintre intensitatea E, a câmpului elec- 
tric indus și intensitatea E a câmpului electric 
imprimat se numește intensitatea câmpului elec- 
tric necoulombian E, =E, +E; Ea e egală cu di- 
ferența dintre intensitatea câmpului electric în 


sens larg E, și intensitatea câmpului electric cou- 
lombian jeg ri T 
E =E Ee 
Tensiunea electrică dintre două puncte P, şi Pa, 
de-a-lungul unei curbe C, corespunzătoare inten- 
sității câmpului electric necoulombian, e numită 
de unii autori tensiunea (forța) electromotoare 
(necoulombiană) din lungul curtei C, între punc- 
tele P, și Pa: 
j P 


HE dr. — 
fe, 
P; 

Tensiunea electrică nominală a unei instalaţii 
electrice se numește joasă tensiune în sens re- 
strâns, dacă are o astfel de valoare, încât ten- 
siunea dintre diferitele ei părți conductoare și 
pământ nu depășește 250 V În acest sens, cele 
mai înalte dintre joasele tensiuni nominale stan- 
dardizate între fire sunt tensiunile de 380 V în curent 
alternativ, și de 440 V încurent continuu.— În 
construcția aparatajului electric se consideră joasă 
tensiune orice tensiune nominală care nu e in- 
ferioară valorii de 24 V și nu depășește valoa- 
rea de 550 V. Tensiunea corespunzătoare dintre 
părțile conductoare ale instalaţiei și pământ e 
cuprinsă între limita superioară a tensiunii de în- 
trerupere fără arc (cca 12-::24 V) și limita infe- 
rioară a tensiunii de amorsare a descărcărilor 
luminescente (cca 330 V). 


Tensiunea electrică nominală a unei instalații 
electrice se numeşte înaltă tensiune, în sens larg, 
dacă nu e mai joasă decât 1 kV. La înaltă ten- 
siune se depășește limita inferioară a tensiunii 
de amorsare a descărcărilor luminescente și se 
poate amorsa un arc electric peste o distanţă 
disruptivă oricât de mică. Înalta tensiune în sens 
larg se imparte în medie tensiune, înaltă tensiune 
în sens restrâns, și foarte înaltă tensiune. — Ten- 
siunea electrică nominală a unei instalaţii elec- 
trice se numește medie tensiune, dacă nu e mai 
joasă decât 1 kV, dar e mai joasă decât 60kV, 
Media tensiune serveşte la distribuţia energiei 
electrice, prin rețele al căror neutru e izolat 
la 1-::10 kV, sau e legat la pământ prin bobină de 
stingere (v. Bobină Petersen) peste 15 kV; in- 
stalațiile sunt de interior; rețelele au conductor 
de protecțiune numai pe anumite porțiuni și au 
o izolație dimensionată relativ larg, peniru a re- 
zista supratensiunilor provocate de lovituri in- 
directe de trăsnet. — Tensiunea electrică nomi- 
nală a unei instalaţii electrice se numește înaltă 
tensiune în sens restrâns, dacă nu e mai joasă 
decât 60 kV și nu e mai înaltă decât 150 kV. 
Înalta tensiune servește la transportul energiei 
electrice, prin linii electrice al căror neutru e 
legat la pământ, direct, sau prin bobină de stin- 
gere; instalațiile sunt în deosebi de exterior; 
liniile au conductor de protecţiune pe toată lun- 
gimea lor și nu sunt sensibile la supratensiunile 
provocate prin lovituri, indirecte de trăsnet. — 


Tensiunea electrică nominală a unui sistem elec- 
tric se numește foarte înaltă tensiune, dacă de- 
pășeşte 159 kV. Sistemele de foarte înaltă ten- 
siune servesc la interconexiunea rețelelor și la 
transportul energiei electromagnetice la mare di- 
stanță. Ele se caracterizează prin instalaţii cari 
sunt de exterior, au neutrul pus direct la pământ, 
au conductor de proecţiune pe întreaga lun- 
gime a liniei și sensibilitate relativ mică la supra- 
tensiuni de origine atmosferică. 

1. Tensiune electrică anodică [anoguoe nanpa- 
KEHHE; tension anodique; Anodenspennung; anode 
voltage of the polyode; anódfeszülłség]: Tensiunea 
electrică dintre anodul și un anumit punct spe- 
cificat al catodului unui sistem de cel puțin doi 
electrozi. Ea prezintă importanţă în special pen- 
tru tuburile electronice. În general, tensiunea 
anodică periodică a tuburilor electronice are o 
componentă continuă, egală cu valoarea terme- 
nului constant din desvoltarea în serie Fourier a 
funcțiunii care reprezintă mersul ei în timp, nu- 
mită și tensiune de polarizație a anodului, și o 
componentă alternativă, egală cu suma valorilor 
termenilor variabili respectivi, numită tensiune 
anodică alternativă. 

2. ~ electrică compusă. V. Tensiune electrică 
de linie. 

3, ~ electrică critică [DnenTpnuecioe KpH- 
Tugeckoe HanpamenHe; tension critique; kriti- 
sche Spannung; critical voltage; kritikus feszült- 
ség]: Tensiunea minimă față de pământ, care, 
aplicată unei linii electrice aeriene de curent al- 
ternativ, produce efectul corona. Pentru tensiuni 
mai joase decât tensiunea critică, pierderile de 
energie în aer pot fi neglijate față de pierderile 
în izolatoare. Când se depășește tensiunea cri- 
tică și apare efectul corona, pierderile de putere 
P, în aer se pot pune sub forma 


P, =2(Uo— U.) 
unde U, e tensiunea liniei față de pământ, U, e 
ensiunea critică și 


ap Vi 


f fiind frecvenţa curentului, r raza secțiunii con- 
ductoarelor, d distanța dintre conductoare, 
pa 392 b 
273 +t 
b fiind presiunea atmosferică în centimetri co- 
loană de mercur, iar t, temperatura aerului în 
grade centigrade. 


Tensiunea critică are următoarea expresiune 
semiempirică: 


Lă 


d 
U,= 211 ver In a 


unde + e coeficientul de rugozitate, care are va- 
lorile y=1 pentru conductoare foarte netede și 
absolut rotunde; v=0,98-::0,88 pentru conductoare 
rotunde, cum se găsesc în fabricaţia curentă și ex- 
puse câtva timp intemperiilor; y = 0,89.::0,72 pen- 
tru cabluri, i 
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Tensiunea critică depinde nu numai de carac- 
teristicele constructive și electrice ale liniei, ci 
și de starea atmosferică: o linie sub tensiune 
foarte apropiată de tensiunea critică poate pre- 
zenta pierderi neglijabile în aer, pe timp frumos, 
iar pe timp de furtună și mai ales de viscol, 
aceste pierderi pot fi de multe ori mai mari. 

4 ~ electrică de aprindere [nanpawenne 
BautHraHHA; tension d'amorcage (de rgallumage); 
Ziindspannung; striking voltage, ignition voltage; 
gyujtăsi feszültség]: Tensiunea electrică la care 
se aprinde un arc electric de o anumită lungime, 
într'o atmosferă gazoasă dată. 

5 electrică de atingere [konraniiioe 
HanpamenHue; tension de contact; Berihrungs- 
spannung; contact voltage; elektromos érintkezési 
feszültség]: Diferența de potențial electric Va 


dintre pământ și un punct oarecare al unui cir- 
cuit electric, care poate fi atins, sau dintre două 
puncte ale acestuia, cari pot fi atinse simu'tan 
de om. 

s ~ electrică de circuit întrerupt [51eK- 
Tpugeckoe Hanpantenne pa3oMKHyTOĂ MENNA; 
tension €lectrique du circuit coupé; wiederkehr- 
ende elektrische Spannung; recovery voltage; 
visszaforduló elektromos feszültség]: 1. Tensiunea 
electrică efectivă, de linie (între faze), de fre- 
cvență nominală, la bornele unui aparat de în- 
trerupere, imediat după întreruperea definitivă a 
arcului electric. Valoarea acestei tensiuni se mă- 
soară după un anumit timp (1-::2 semiperioade) 
dela stingerea arcului. — În cursul încercării 
unui aparat de întrerupere, tensiunea de circuit 
întrerupt se măsoară, în general, la bornele fie- 
cărei întreruperi, convertindu-se apoi în tensiune 
intre faze, pentru a fi comparată cu aceasta. 
Pentru ca încercarea unui aparat la puterea de 
rupere să fie valabilă, e necesar ca tensiunea 
de circuit întrerupt, măsurată în cursul încercării, 
să nu fie mai mică decât 0,95 din tensiunea 
nominală a aparatului. Sin. Tensiune de restabi- 
lire, Tensiune de întoarcere. 

— 2, Tensiunea electrică transitorie dintre faze, 
la bornele unui aparat de întrerupere, imediat 
după întreruperea arcului electric. 

Cât durează arcul, diferența de potenţial elec- 
tric dintre contactele aparatului de întrerupere e 
dată de însăși căderea de tensiune electrică in 
arc, a cărei valoare e o fracțiune din tensiunea 
electrică în serviciu. În momentul stingerii arcului, 
trecerea dela valoarea vârfului de stingere la 
valoarea instantanee a tensiunii în serviciu se face 
printr'o oscilație de tensiune, la frecvenţa proprie 
a circuitului întrerupt. Această oscilație, suprapusă 
peste valorile instantanee ale tensiunii în serviciu, 
formează tensiunea transitorie de circuit întrerupt. 

Tensiunea transitorie de circuit întrerupt e o 
mărime care caracterizează în mod esențial soli- 
citarea unui aparat de întrerupere, la întreru- 
perea unui anumit circuit. Ea poate fi definită, fie 
prin frecvența oscilației libere și amplitudinea ei 
maximă, fie prin vitesa de restabilire a tensiunii 


| și amplitudinea ei maximă.. Indicarea vitesei de 
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restabilire a tensiunii transitorii de circuit intrerupt 
e mai concludentă decât indicarea frecvenței 
proprii, dar încă nu există un acord general în 
privința faptului dacă această vitesă de restabilire 
trebue definită folosind dreapta care unește origi- 
nea cu vârful primei amplitudini, dreapta care 
uneşte originea cu vârful amplitudinii maxime, 
sau folosind tangenta la undă. 

Tensiunea transitorie de circuit întrerupt diferă 
dela o fază la alta, dar interesează în deosebi 
prima fază care întrerupe un defect trifazat, fără 
punere la pământ, aceasta fiind situaţia cea mai 
favorabilă, Sin. Tensiune electrică de reamorsare. 

1 Tensiune electrică de contact [tonranr- 
HOe ƏJEKTpPHYECKOE Hanpantenne; tension élec- 
trique de contact; elektrische Kontaktspannung; 
contact voltage; elaktromos kontakifeszültség]: 
Tensiunea electrică a câmpului electric intens care 
se stabileşte în stratul de contact a două conduc- 
toare electrice de prima speţă (conductoare „me- 
telice"), la temperaturi egale, aduse în contact 
fără a fi fost încărcate în prealabil cu sarcină 
electrică adevărată. Câmpul electric din stratul 
de contact se produce fiindcă o foarte mică 
parte din fluidul electronic al unui conductor 
trece în celălalt conductor, din cauza condițiu- 
nilor inegale în cari se găsește acest fluid în 
conductoare — și deci acestea se încarcă cu 
sarcini electrice egale și de nume contrare. 

2, ~ electrică de conturnare [Hanpaenne 
nepekpsiBaromero pa3paaa; tension de con- 
tournement; Uberschlagspannung; spark-over ten- 
sion; âtulsi feszültség]: Tensiunea electrică mini- 
mă dintre cei doi electrozi ai unui dispozitiv, 
izolaţi unul de altul prin dielectrici în parte solizi 
şi în parte fluizi, la care se produce între elec- 
trozi o descărcare, de-a-lungul suprafeței de con- 
tact dintre un dielectric solid și cei fluizi, sau 
numai prin dielectricul fluid, respsctiv prin dielec- 
tricii (luizi, 

Tensiunea de conturnare a izolatoarelor elec- 
trice in aer, de-a-lungul suprafeței lor, e, în ge- 
neral, mai joasă decât tensiunea de străpungere 
a aerului pe distanța respectivă. 

Valoarea tensiunii de conturnare depinde de va- 
lorile componentelor câmpului electric tangente 
la suprafaţa dielectricului; de distanța dintre elec- 
trozi, rigiditatea dielectrică la conturnare cres- 
-când când distanța dintre electrozi scade sub o 
anumită valoare; de umiditatea fluidului (de ex. 
a aerului), rigiditatea dielectrică scăzând când 
crește umiditatea relativă; de rezistența super- 
ficială a dielectricului, mai ales pentru faza in- 
cipientă a conlurnării (această rezistenţă depinde 
in mare măsură de starea de curățenie a supra- 
feţei dielectricului și poate fi micşorată de zeci 
de ori prin depuneri de praf sau de alte im- 
purității praf coroziv sau conductor, etc.); de 
presiunea fluidului (de ex. de presiunea atmo- 
sferică), rigiditatea la conturnăre crescând cu 
presiunea (tensiunea de conturnare a izolatoare- 
lor scade, deci, la înălțimi mari în atmosferă, 
și standardele conţin dispoziții speciale pentru 


izolatoarele la înălțimi peste 1000 m deasupra 
nivelului mării); de omogensitatea câmpului elec- 
tric în dielectric, înainte de conturnare: tensiunea 
de conturnare crește în câmpuri neomogene, 
ceea ce se explică prin apariția unor descărcări 
luminescente premergătoare, cari reduc valoarea 
maximă locală a câmpului disruptiv (pa acest 
fenomen se bazează inelele de luminescenţă sau 
de scânteiere, aplicate în unele construcții ‘de 
înaltă tensiune, pentru mărirea tensiunii de con- 
turnare); de variaţia în timp a tensiunii aplicate. 
La unde de impulsie (șoc), conturnarea se poate 
produce pe fruntea undei și poate depinde de 
panta, respsctiv de amplitudinea tensiunii, — sau 
pe spatele ei, depinzând, în acestcaz, mai mult 
de durata aplicării tensiunii. 


s ~ electrică de descompunere electrolitică 
[>nenrpuuckoe HAOpAWEHHE BHeK TPOJIATH- 
YeCKOrO paBio;kenua; tension de décomposition 
lectrolytique; elektrolytische  Zersetzungsspan- 
nung; electrolytic decomposition voltage; elektro- 
litikus e 'bontâsi feszültség]: Tensiunea electrică 
minimă care dă, prin descompunere, pe electrozii 
unei soluţii electrolitice, primele urme de sub- 
stanță care se descarcă pe electrozi. Ea trebue 
să fie cel puţin egală cu diferența dintre poten- 
țialele electrice de descărcare ale celor doi ioni 
ai electrolitului. Când e egală cu această dife- 
rență, electroliza se numește reversibilă, 


4 ~ electrică de exploatare, V. Tensiune 
electrică în serviciu. 


5 ~ electrică de fază [(pa3oBoe nanpame- 
nne; tension étoilée; Phasenspannung, Stern- 
spannung; phasevoltage; fázisfeszültség, csillag- 
feszültség]: 1. Tensiunea dintre conductoarele 
aclive și punctul neutru (real sau presupus) al 
unui sistem pol.fazat. — 2. Diferenţa de polen- 
țial electric dintre una din bornele de fază și 
punctul neutru (real sau presupus) a! unei mașini 
polifazate sau al unui aparat polifazat. 

În sistemele trifazate simetrice, valoarea efectivă 


a tensiunii de fază e de V3 ori mai mică decât 
valoarea efectivă a tensiunii de linie (v.). Sin. 
Tensiune electrică simplă, Tensiune electrică stelată. 

e electrică de grilă [cerosnoe nanpa- 
menuHe; tension électrique de grille; elektrische 
Gitterspannung; polyode grid vo'tage; elektomos 
râcsfesziiltseg]: Tensiunea electrică dintre grila 
și un anumit punct specificat al catodului unui 
sistem de cel puţin trei electrozi, dintre cari 
unul are funcțiunea de grilă. Termenul se foloseşte, 
în special, pentru tensiunea de grilă a tuburilor 
electronice. Tensiunea de grilă are, în general, 
o componentă continuă, egală cu valoarea ter- 
menului constant din desvoliarea în serie Fourier 
a funcliunii care reprezintă mersul ei periodic în 
timp, numită și tensiune de polarizație a grilei, 
şi o componeniă alternativă, egală cu suma va- 
lorilor termenilor variabili respectivi, numită tensiu- 
ne de grilă alternativă. 

Când tensiunea de polarizaţie a grilei e nega- 
țivă, ea se numește și negațivație sau negativare, 


